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お貫し、上げありがとうございます。 

ミノルタべクテイス S -1 は、カメラが初めての方にも気軽に写真 
の楽しさを味わっていただけるように開発された、アドバンス 
トフォトシステム（以下新システム）の一眼レフカメラです。 
※このカメラの機能を十分に活用していただくために、この使用説 
明書をご使用前によくお読みください。またお読みじなった後は、 
保詰書、アフター サー ビスのご案内とともに大切に保管してくだ 
さし、。 


新システムの特長 

①フィルム装填が簡単になりました 

新システムのカメラでは「1 X 240力ートリッジフィルム」を使用 
します。この新フィルムはフィルム部かがすベて力ートリッジ 
の中に入っていますから、フィルム室にポンと入れるだけの簡 
単操作でカメラに装填できます。 

また、使用状態マークでフイルムの使用状態を一目で見分ける 
ことができます。 



⑤3種類のプリントタイプが選べます 
新システムのカメラでは、プリントのタイプを C タイプ、 H タイ 
プ、 P タイプの3つから選べます。また、1本のフィルムの中で 
自由に切り替えることができます。 












③新システムのカメラではこんなことができます 
カートリッジ途中交換機能 （ P .33 〜 P .34) 

撮影の途中でぃったんフィルムを取^>出し、またカメラに入 
れて、続きから撮影することができます。 

プリント枚数指定機能 （ P .65 〜 P .66) 

撮影前にプリントする枚数（焼き増しする枚数）を指定する 
ことができます。 

日付•印字機能、タイトル印字機能 （ P .67 〜 P .74) 

日付や時間をプリントの裏表両面または裏面に印字すること 
ができます。また、"タンジョウビ"などのタイトルをプリン 
卜の裏面に印字することができます。 

《現像•プリント取扱店によっては、一部機能にが応していない 
ところもあります。 


④現像-焼き増しも簡単です 

お店に現像-プリントをイホ頼されると、フイルムは力ートリッ 
ジに入った状態で、インデックスプリント （1 本のフイルム内の 
すべての写真を、まとめて1枚にプリントしたもの）といっしよ 
に返却されます。 

このインデックスプリントを見れば、撮った写真を一目で確認 
でき、焼き増ししたいコマの指定も簡単じできます。 
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正しく安全にお使いいただ〈ために 

給表示について 

この使用説明書では、正しくを全に製品をお使いいただくため 
じ、またあなたやイ也の人々への危害や財産への損害を未然に防 
止するために、いろいろな給表示を用いています。絵表示の意 
味は々のようになっています。内容をよく理解してから本文を 
お読みください。 


A 警告 

この表示を無視した取り扱いをすると、人 
が死 t したり、重傷を負う可能性が想をさ 
れる内容を示しています。 

A を意 

この表示を無視した取り扱いをすると、人 
が重傷を負う可能性が想定される内容およ 
び物的損害の発生が予想される内容を示し 
ています。 

絵表示の例 


A 


A 記号は、を意を促す内容があることを告げるも 
のです。 A の中に具体的なを意内容（左図の場合は 
感電を意）が描かれています。 



&言日号は、行為を禁止する内容を告げるもので 
す。〇の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解 
禁止）が描かれています。 
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安全上のま 意_ _ _ 

使用する前にすベての説明を読み、よく理解して正しく安全に 
使用してください。 


么警告 


A 火傷の恐れがあります。フラツシユ発光のとき、 
発光部が大変熱くなります。発光部に皮膚や物を 
密着させた状態で、発光させないでください。 


A 失明の恐れがあります。ファインダーを通して直 
接太陽を見ないでください。 


A 义災の恐れがあります。直射日光の当たる場所に 
放置しないでください。太陽光が近くのものに結 
I 像すると、义災の原因とな《^»ます。 


己 







正しく安全にお使いいただくために 


A を意 


A けがの恐れがあります。ファインダーをのぞきな 
がら歩かないでください。つまづいたり、転倒す 
るなどけがの原因とな U ます。 


A —時的な視力低下の恐れがあります。人や動物の 
目に近づけてフラッシュを発光させないでくださ 
し、。特に乳幼児を撮影される場合は、フラッシュ 
の最短撮影距離必上離れてください。 


A 


感電の恐れがあります。 

•落としたり、損傷させて内部が露出した場合は、 
すみやかに電池を抜き、使用を中止してくださ 
し、。また内部に手を触れないでください。 

•分解しないでくださし、。修理やか 
解が必要な場合は、当社サービス 
センター • サー ビスステーシヨン 
にごが頼ください。内部の高圧回 
路に触れると、感電の原因となり 
ます。 
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A 電池に関する警告 


A 


破裂の恐れがあります。電池に記載されているを 
意書きをおずりください。電池のを意書きを無視 
して使用すると、破裂や爆発の原因となります。 


A 


電池の液漏れ.発熱-破裂の恐れがあります。々 
のことは絶がにしないでくださし、。 

•電池の極性 （+/ —）を逆に入れる。 

♦表面の被膜の破れた電池を使用する。 

♦义中への投入や充電、ショート、分解、加熱。 
•新しい電池と古し、電池を混ぜて使用する。 

隹種類の異なる電池を混ぜて使用する。 
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正しく安全にお使いいただくために 

ご自分で判断のできない方、あるいは、幼児•児童の近くでご 
使用になる場合は、]^|下の点にもご注意ください。 


A 警告 


♦目の前でフラッシュが’発光し、一時的な視力低下 
を起こす 


A •ストラップが首に巻き付く 
などの事故の恐れがあります。 

ご自分で判断のできない方、幼児•児童の近くでご 
使用になる場合は、綿密に管理してください。また、 
製品およびか属品は幼児-児童の手の届かないとこ 
ろに保管してくださし、。 


A を意 


A 


幼児が飲み込む恐れがあります。幼児の口に入る小 
さな付属品は、幼児の手の届かないところに保管し 
てください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師 
にご相談ください。 


A 電池に関する'ま意 


A 幼児が飲み込む恐れがあります。電池は、幼兜の手 
の届かないところに保管してくださし、。万一飲み込 
んだ場合は、ただちに医師にごホ目談ください。 
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防滴についてのミ主意 

このカメラは、小雨や雪の中で撮影してもま/レな JIS 保護等級2 

(防滴 II 型）相当の防滴設計になっています。ただし、水圧に耐え 

る防水性能は備えていませんので、水中での使用や水就し、はでき 

ません。さらに、下記の点に注意してお使いください。 

(1) 屋外で撮影中に雨が強く降ってきたときは、すみやかに、雨に濡 
れないところにカメラを片付けてくださし、。また雨中に放置しな 
いでくださし、。 

(2) 短時間でも、カメラを流水やシャワーに当てないでください。ま 
た、バケツ等でカメラに水をかけないで〈ださし、。 

(3) カメラに水滴がついたまま長時間放置すると、内部に水が入る恐 
れがあります。水滴や巧れが付いた場合は、なるべく早く乾いた 
柔らかいホで、カメラ内部に水滴が乂らないようを意してふき取 
ってくださし、。特にジュースや海水など糖みや塩分を含んだもの 
は、故障の原因になりますので、かからないようにを意してくだ 
さし、。 

(4) カメラに砂や;尼が大量じかかると、故障の原因になります。浜辺 
などではカメラを砂の上に直接置かないでくださし、。 

(5) カメラの内部は防滴設計になっていませんので、 

•フィルム室や電池室を開けるとき、レンズを取り外すときや、フ 

ラッシュを取り付けるときは、カメラの水滴や巧れをよくふき取 
ってから行なってくださし、。 

• フィルムや電池の出し入れや、レンズの取り付け•取り外しは、 
水滴•砂-ホコリのかからない場所で、乾いた手で行なってくだ 
さし、。 

(6) フィルム室ふたや電池室ふたは、カチッと音がするまできっちり 
と閉じてくださし、。ふたを閉じる際に、パッキンやその周辺に水 
滴や砂が付いているときは、柔らかい乾いた布で取り除いてくだ 
さし、。 

(7) フィルム室ふたや電池室ふたのパッキンは常にきれいにしておい 
てくださし、。切れたり、伸びたり、キズができているときは、当 
村: サー ビス センター.サー ビス ステーシヨ ンにお持ちください。 
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正しく安全にお使いいただくために 


使用温度について 


•このカメラの使用温度範圃は-10〜50でです。 

• 直射日光下の車など、極度の高通下にカメラを放置しないでくだ 
さし、。 

•液晶表示は、低温下で反応がやや遅くなったり、高温下で表示が 
黒くなったりすることがありますが、常温に戻せば正常に作動し 
ます。 

•湿度の高いところにカメラを放置しないでください。 

•カメラに急激な温度変化を与えると内部に水滴を生じる危険性が 
あります。スキー場のような寒い屋外から暖かい室内に持ち込む 
場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋に入れ、袋の中の空気を 
絞り出して密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温度にな 
じませてからカメラを取り出してくださし、。 

♦電池の性能は、低温下では低下します。寮いところでご使用にな 
るときは、カメラを保温しながら撮影してください。海外旅行や 
寒いところでは、予備の電池を用意されることをおすすめします。 
なお、低温のために性能が低下した電池でも、常温に戻せば性能 
は回復します。 


新システムフィルムの取り扱いについて 


参新システムフィルムでは磁気情報を使用していますので、フィル 
ムを磁石に近づけたり、強い磁界の発生しているところ（テレビ 
受像機やスピーカーの上など）に置かないでください。磁気情報 
が失われて、新システムの性能を十みに発揮できなくなることが 
あります。 
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各部の名赖 


y 繫稳洗らか、でくだか。 

ボディ 
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各部の名称 


メインスイツチー! 


背面カハー 


フ アインダーホ 1 


フイルム室 n 
開放ボタン 
(27,32) 



ボディ表示部 (14) 

プリントタイプ 
切り替えレバー (30) 

ストラップ 
取り付け部 
(19) 


途中巻き 

おしボタン （32) — 

撮影シーン/露出モード 
選がボタン 
(48 〜53, 56〜 63) 

露出補正/ M モード 
絞りボタン(62, 84) 


最影シーン/露出モード 
切り替え レバー 
(48 〜53, 56〜 63) 
— おまかせ P ボタン （96) 


フラッシュモード選択ボタン 
(44) 


ダイヤル 


スポット AEL / スローシンクロボタン 
(82, 95) 
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タイトル選がボタン （70 〜 74) -1 


日付/時間印字ボタン - 

(67 〜 69) 


[- プリント枚数指定/ FTPM ボタン 
(65, 66, 86) 

- セレクト（修正位置選が) 

ボタン 


セルフタイマー/ 
連続撮影/リモコ 
ン選がボタン 
(75, 76, 77) 


—— 赤目軽減/ワイヤレス 
フラッシュボタン 
(45, 90〜 94) 




立脚ねじ巧 
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各部の名称 
ボディ表示部 


撮影シーンセレクター （47) - 

(^]ポ_トレート （48) 

闽 記念撮影.風景 (49) 

1^ クロー ズアップ (50) 

® スポーツ （51) 

@夜景 ポートレート •夜景 (52, 53) 
連続撮影マーク （76) — 


- セツトマーク 

■- 露出 補正マーク （85) 

ワイヤレスフラッシュ 
マーク (91) 


フクッンュ —] 
モード 
マー ク 

(44,45) 


圆图 


迅 


リモコン マーク 

(77) 

日付/時間マーク’ 

(67, 68) 

セルフタイマーマーク 


蜀巧 


佩占 I , W A ▲▲▲心 WI ： 

auto p jgg ggiajagi tM' 


- マニュアル 
フ オー カス 
マーク (40) 


フイルム 
— カウンター 
(28) 

_ フィル厶マーク 


_ カートりッ ジマー ク 


(75) 

タイトルマーク （72 〜 74) 」 
撮影モードマーク （55 〜 63) — 


シャッター速度/ 
フイルム 感度/ 
プリント枚数/絞り値 
/露出補正値/日付/ 


時間/タイトル表示 


プリントマーク （65) 


電池容量表示 (21) 


フィルム感度マーク（28,88) 


FTPM マーク (87) 
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ファインダー表示部 



ち E 

m 

@ ぷ 88 が 

Ei.asn 








フラッシュ表示 (42) 

マニュアルフオーカス 

マーク （39,40) 

フォー カ ス 表示 (3 目) 

シャツター速度表示 (59, 62) 


スポッ ト測光 マー ク 
(83, 95) 

- 絞り値/露出補正表示 
(56, 62, 85) 

— 露出補正マーク （85) 
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撮影早わかり (詳しくは本文をご覧ください。) 




1. レンズを取り付けます。 

レンズとボディの2つのホ点を 
合わせてはめ込み、カチッと口 
ックがかかるまで時計方向に回 
します。 


2. フィルムを入れます。 

フィルムの使用状態マーク面 
(•などのある面）を上にして乂 
れます。 

•または> の状態になっている 
フイルムをお使いください。 


えメインスイッチを ON にしま 
す。 

電源が入ります。 



4. おまかせ P ボタンを押します。 

カメラは全自動の状態になりま 
す。 
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5. プリントタイプを選びます。 

C (縦横比2:3 )、 H (9:16 )、 P 
(1:3) の中から選びます。 


6. ピントを合わせます。 



• だぶ 5.6 I 


写したいものが [] に乂るよ 
ラにカメラを構え、シャッター 
ボタンを途中まで輕く押します。 
フラッシュが必要な場合には、 
自動的にフラッシュが上がりま 
す。 



7. 構図をみめます。 

ズームリングを回して希望の大 
きさを決めます（ズームレンズ 
使用の場合)。 



8. 撮影します。 

シャツ ターボタンをゆつくり押 
し込んで撮影します。 
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撮景ミしましよう 
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ストラップを取り付けます 



付属のストラップを取り付ける 
と、持ち運びに便利です。底面 
側も同様に取りがけてくださし、。 
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電池を入れます 

3 V リチウム電池 CR 2 を2個使用します。お買い上げの際には、 


1.ストラップにがいているアイ 
ピースキヤップの先を電池室 
ふたの溝に差し込み、 「 OPEN 」 
の位置まで回して開けます。 


2. 電池室内側の +/- 表示にし 
たがって電池を入れます。 

3. ふたを閉めて、 「 CLOSE 」 の 
位置までふたを回します。 

参ふたを閉めると、自動的にメイ 
ンスイッチが入ります。 


♦カメラの汚れや水分をふき取ってから、水滴•砂•ホコリのかか 
らない場所で、乾いた手で操作してください。 

参電池室ふたのパッキンに水滴や砂などがついているときは、乾い 
たホでふき取ってください。 

参電池の交換後、メインスイッチを入れたときにボディ表示部に 

. と lEHa が点滅していたら、日付.時間を設定し直して 

ください （68 ぺージ参照)。 


電池はすでに入っています。 
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電池容量の確認 

メインスイッチを入れるたびに、自動的に電池の容量がチェッ 
クされ、ボディ表示部にその結果が表示されます。 



電池容量は十分です。 

MJO P 

( 画 0 

4)3 点灯 （ 2秒間） 


電池を交換することをおすす 
めします（このが態でも撮影 
できます)。 

編 P \ / 

( 口^ U 

cza 点滅 


新しい電池と交換してくださ 
し、（シャツ ターは 切れません）。 

/ d jm 

( / \ 

に: ■ のみ点減 
(イ也の表示すベて消灯） 


•電源を入れても何も表示されないときは、まず電池の向きを確認 
してくださし、。それでもイ巧も表示されないときは、電池を交換し 
てください。 

参お買い上げのときに入っている電池は出荷時に入れたものなので、 
新品電池と比べて消耗が早くなることがあります。 
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レンズの取り付け方-取り外し方 


取り巧け方 



1.カメラのボディキャップ、レ 
ンズの後キャップを外します。 


2. レンズとカメラの2つのホい 
点を合わせてはめ込み、カチ 
ッと音がするまで矢印方向に 
回します。 


参レンズを取りがけるときは、レンズ取りかしボタンを押さないで 
ください。 

参レンズをカメラに斜めに差し込まないようにしてくださし、。 
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取り外し方 



レンズ取り外しボタンを押しな 
がら、レンズを矢巧の方向に止 
まるまで回して取り外します。 

参取り外した後は、カメラ側•レ 
ンプ側ともキャップを付けて保 
管してください。 


参カメラの巧れや水みをふき取ってから、水滴•砂.ホコリのか 
からない場所で、乾いた手で操作してください。 

♦マウントの周りのパッキンやレンズの接合面に水滴や砂などが 
付いているときは、乾いた布でふき取ってから取り付け.取り 
外しをしてください。 

•カメラの内部、特にレンズ信号接点やミラーに触れたり傷をつ 
けたりしないように、また内部に水滴•砂-ホコリが入らない 
ように気を付けてくださし、。 

•レンズに無理な力を加えないで くださし、。 
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ファインダーが見えにくいときは（視度調整) 

眼の調子によりファインダー内の像がはっきりと見えないとき 
は、ファインダーの視度を調整して見やすくすることができま 
す。 



1.ファインターをのぞき、シャツ 
ターボタンを輕く押してピン 
卜を合わせます。 


• だぶ 5.5 I 



2.被写体がもっともはっきり見 
えるよう、視度調整ダイヤル 
を回します。 

参遠視の場合は+方向へ、近視の 
場合は一方向へ回してくださし、。 
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カメラの構え方•シャツターボタンの押し方 


カメラの構え方 



構えて撮影してください。 

♦右手でカメラのグリップを持ち、脇をしめ、左手でレンズの下側 
を持って支えます。 

♦片足を軽く踏み出し、上半身を安定させます。壁にもたれたり、 

ホ几などにがをついたりしても効果があります。 

•暗い場所でフラッシュなしで撮影する場合や、望遠レンズを使う 
場合は、手ぶれが起こりやすくなります。このような場合は兰脚 
にカメラを固定して撮影してください。 

参別売フラッシュを使って縦位置で撮影するときは、フラッシュを 
上にして構えてくださし、。下にすると影が見苦しくなります。 

ンヤツ ターボタンの}甲し方 

シャッターボタンは2段階になっています。シャッターボタンを 
軽く押すと、途中で少し止まるところがあります。この使用説明 
書ではここまで押すことを「半押し」と呼んでいます。シャッタ 
-ボタンを半押しすると、カメラはピントを合わせます。半押し 
の状態からさらに2段目まで押し么むとシャッターが切れます。 















フィルムを入れます 

このカメラでは、新システム用のフィルム （1 X 240 力ートリツジ 
フィルム）を使用します。 

参カメラの巧れや水分をふき取ってから、水滴•砂-ホコリのかか 
らない場所で、乾いた手で操作してください。 

参フィルム室ふたのパツキンやその周辺に水滴や砂などが付いてい 
るときは、乾いた布でふき取ってくださし、。 


使用状態マークについて 

新システム用のフィル厶は、フィルムの使用が態儒光状態）を 
4 つのマークで お知らせします。 4 つのマー クの巧の違う色に 
なっているのが、そのフィル厶のが態です。 


• 未使用のフィルムです。 

I 途中まで撮影済みのフィルムです。 
X 全コマ撮影済みのフィル厶です 
妹測象)。 

■ 現像済みのフイルムです。 


このカメラでは、々のマークのフイルムが使用できます。 

.♦ (未使用）のマークのフィルム 

-当社製のカメラで途中巻き戻しをした、> (途中まで撮影済み) 
のマークのフイルム 

力ートリッジ途中交換機能 （33 ぺージ参照）かきのカメラで途中 
巻き戻しをすると >のマークになりますが、他社製のカメラで 
巻き戻したものは使用しないでくださし、。フィルムが読みとれ 
ないことがあります。 

♦ X や■のマークのフィルムを入れても、撮影はできません（誤装 
填防止機能)。 
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フイルムの入れ方 


1. メインスイッチを入れます。 



2. フィルム室開放ボタンを押し 
てフィルム室を開けます。 


3.使用が態マーク面を上にし 
て、フイルムを入れます。 


4. フィルム室を閉じます。 


饮ぺ—ジへ続く） 
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フイルムを入れます 


フィルム室を閉じると、まずボデ 
ィ表示部にフィルム感度が表示さ 
れます。 

続いてフィルムが1コマ目まで卷 
き上げられます。 

参約10秒後に巻き上げが完了し、 
ボディ表示部にフィルムの残り 
枚数が表示されます（逆算式カウ 
ンタ ー）0 

• I のマークのフィルムを入れたときには、撮影されていないコマ 
まで巻き上げられます。 

• メインスイッチが入っていなくてもフィルムを入れることができ 
ます。 

•フィルムを入れた後は、メインスイッチを入れるたびに、ボディ 
表示部にフィルム感度とフィルムの殘り枚数が表示されます。 

• •または•のマークのフィルムを入れて1おも撮影していないと 
きは、途中巻き戻しボタン、その後フィルム室開放ボタンを巧し 
てフィルムを取り出すことができます。このとき、使用が態マー 
クは変わりません。 

•フィルムが入っている状態でフィルム室開放ボタンを押しても、 
フィルム室は開きません（セーフティロック）。このときは、ボデ 
ィ表示部にフイルム感度等が表示されます。 




リバーサルフィルムを入れた場合は、フィ 
ルムを入れたときにフィルム感度と同時に 
に S 」 （カラースライド）が表示されます。 

白黒フィルムを入れた場合は、フィルム感 
度と同時に化」（ブラック/ホワイト）が 
表示されます。 
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[ ] ボディ表示部に 0 が点滅したときは、必 

( _ ^0章 下をご覧ください。 

使用が態マークが X または■のフィルムを入れたとき 
フィルムを取り出し、マークが参か>のフィルムを入れてくださし、。 
使用状態マークが■のフィルムをカメラに入れると、取り出したと 
きマークは X になります。 

使用が態マークが•または >のフィルムを入れたと き 
フィルムを取り出し、もう一度入れてください。または、フィルム 
と電池を両方取り出し、両方とも入れ直してください。それでも巻 
き上げられないときは、カメラとフィル厶をお近くのサービスセン 
夕一、 サービスステーシ ヨンに お持ちくださし、。 


29 







おまかせ p モードで撮影しましよう 

おまかせ P モードでは、シャッターボタンを押すだけできれい 
な写真が撮れます。ピント合わせは自動で行われ、フラッシュ 
は必要なときに自動的に発光します。 



メインスイッチを巧して電源 
を入れます。 



2. おまかせ P ボタンを}甲しま 
す。 

•カメラは全自動の状態になりま 
す。特に設定を変えない限り毎 
回巧ず必要はありません。 



3. プリントタイプを選びます。 
♦ C (縦横比2:3 )、 H (9:16 )、 P 
(1:3) の中から選びます。 
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4. ピントを合わせたいものが 
[] に入るようにカメラを 

構え、シャッターボタンを半 
押しします。 

•フラッシュが発光する場合、フ 
ラッシュが自動的に上がります。 

• む g 5.5 I 

5. 撮影したいものが希望の大き 
さになるように、レンズのズ 
—ムリングを回します。 

(ズームレンズ使用の場合） 


6. シャツターボタンをゆっくり 
巧し込んで撮影します。 

•ピントを合わせたいものが [] 
に入らないときは、一度ピント 
を固定して、その後構図を変え 
ます （38 ぺージ参照)。 


シャッターボタンを半押しすると、ファインダーの下部に次のマーク 
等が’表示されます。 _ 

参ちは、フラッシュの状態を表します。なが点灯すると、フ_ラッシュ 
が発光します（充電済み)。ちが表71^されないときは、フフッシュは 
発光しません。 

参•または ㈱ は、ピントの状態を表します。これらが点灯している 
ときは、ピントが合っていてシャッターを切ることができます。 
•が点滅すると、ピントが合わず、シャッターも切れません （36 ぺ 
ージ参照)。 

参250、 5. 日等の数字は、それぞれシャッター速度と絞り値を表します。 
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フイルムを取り出します 

フィルムカウンターが0になると、自動的に卷き戻しが始まり 
ます。 


强闽獨鼠風 

真' 


AV 


1.巻き戻しが’終了するまで待ち 
ます。 

♦巻き戻し中は、フィルムカウン 
夕一の数字が順に減っていきま 
す。 

♦フィルムカウンターが「0」に 
なり、 （3 が点減したら、巻き戻 


しは終了です。 



2. フィルム室開放ボタンを}甲し 
てフィルムを取り出します。 

♦取り出したフィルムのマークは、 
X ( 撮款き、未現像）になってい 
ます。 


フイルムを最後のコマまで撮影せずに途中で取り出したいとき 



1.ストラップに付いているアイ 
ピースキャップの側面部で、 
途中巻き戻しボタンを軽く押 
します。 

参巻き戻しが始まります。 


2.フィルムカウンターが「0」になり、@が’点滅したら、フ 
ィルム室開放ボタンを巧してフィルムを取り出します。 

参取り出したフィルムのマークは、> (撮影途中）になっています。 
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カートリッジ途中交換機能 

このカメラでは、撮影の途中で巻き戻していったん取り出したフ 
ィルムを、またカメラに入れて続きから撮影することができます。 
カートリッジ途中交換機能を備えたカメラどうし*なら、一度撮 
り出したフィルムを別のカメラに入れて撮影を続けることもでき 
ます。カラーフィルムと白黒フィルムを使いかけたいとき、イ也の 
人のカメラを借りるとき等に便利です。 

ホ当社製のカメラのみ。それじ(外のカメラで途中巻き戻ししたフ 
イルムの場合、 >のフィルムでもこのカメラでは使えません。 


途中巻き戻し 続きを撮影しようと 

したカメラ するカメラ 



〇 


途中交換機能の 

i 途中交換機能の 

あるカメラ 

! ないカメラ 

1__ J 


X 


途中卷きおししたフィルムは 
I (撮影途中）になっています。 
続きから撮影できます。 


途中卷きおししたフィルムは 
I (撮影途中）になっています 
が、いったん途中交換機能の 
ないカメラにこのフイルムを 
入れると、 x ( 撮影済、未現 
像)になります。一度 X にな 
ると、途中交換機能のある力 
メラでも続きから撮影するこ 
とはできません。 


i 途中交換機能の i 

途中交換機能の 

1なし、カメラ！ 

あるカメラ 


X 


途中巻き戻ししたフイルムは 
x( 撮影済、ホ現像）になって 
います。途中交換機能のある 
カメラにこのフイルムを入れ 
ても、続きから撮影すること 
はできません。 


(次ページへ続く） 
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フイルムを取り出します 


途中巻き戻しした > のフィルムをカメラに入れるときは、じ(下の点 
じごを意ください。 

•別売フラッシュ（べクティスフラッシュ、プログラムフラッシュ） 
はあらかじめ外しておいてくださし、。また、フィルムを入れた後 
カメラが動いている間は、フラッシュを取り付けないでください。 
•作動中の電子レンジ、スピーカー、ドライヤーなどの電気製品か 
ら 1 m じ(上離れたところでフィルムを入れてくださし、。 


現像-プリントに出すときは 

このカメラで撮影したフィルムを現像•プリン 
卜に出すときは、「現像プリントサービス認定 
店」の認定マークを掲示しているお店にお出し 
くださし、。認定店でのサービスについては、 

97ぺージをご覧ください。 

参各プリントタイプの標準的な仕上がりサイズ 
は、 C タイプ 89 x 127 mm 、 H タイプ 89 x 158 mm 、 
P タイプ 89 x 254 mm です。 



焼き増しを頼むときは 

焼き増しを頼むときに、撮影時の設定と違うプリントタイプで焼 
き増しすることもできます。どのプリントタイプで撮影しても、 
フイルム上には常に H タイプで記録されているためです。 



P タイププリント C タイププリント 
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ピント合わせ 


ピント合わせ (才ートフオーカス） 

このカメラでは、シャツターボタンを半押しすると自動的にピ 
ントが合います。ファインダー巧のフオーカス表示が点灯また 
は点滅し、ピントの状態をお知らせします。 

ピントが合わないと、シャツターが切れません0 

ノオーカノ V ホ巧 

シャツターボタンを半押しすると、ファインダー内に]^: i 下のフ 
オーカス表示のどれかが表示され、ピントの状態をお知らせし 
ます。 


I み パ G 5.5 I 

•点灯：ピントが合っています。 

み》点灯：ピントが合っています。 

被写イ本の動きに合わせてピント位置が変わります。 
(〇)点灯：ピント合わせの途中です。シャツターは切れません。 
•点滅：ピントが合わず、シャツターも切れません。 

• が点減したときは、た i 下のことを確認してくださし、。 

参オートフオーカスの苦手な被写体を撮影しようとしていませんか 
(々ページ参照)。 

参ご使用になっているレンズの最短撮影距離よりも近し、ものを撮影 
しようとしていませんか。 
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オートフォーカスの苦手な被写体 

才ートフ オー カスのピント合わせは、被写体のコントラスト 
(明暗差）を利用しています。したがって、じ(下のような被写体 
では、才ートフ オー カスでピントが合いにくいことがあります。 
このような場合は、写したいものと同じ距離にあるピントの合 
いやすいものにピントを合わせてから構図を変える（次ぺージ 
参照）か、手動によるピント合わせ（4日ぺージ参照）を斤ってく 
ださい。 





•おりの中の動物など、 [] の 
中に距離の異なるものが混じつ 
ているとき 


♦ビルの外観など、繰り返しパタ 
ーンの連続するもの 


参青空や壁などコントラスト（明 
暗差）のないもの、またははつ 
きりしないもの 

•太陽のように明るすぎるものや、 
車のボディ、水面などきらきら 
輝いているもの 
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撮りたいものが画面中央にないときは (フォ-ヵスロック) 

ピントを合わせたいものが [] 

に入らないときにそのまま撮影 
すると、 [] の位置にある背景 
にピントが含って人物がぼけた 
写真になってしまいます。この 
ようにピントを合わせたいもの 
が [] の位置にないときは、 
々のようじしてピントを固定 
(フォーカスロック）して撮影し 
てください。 

1. ピントを合わせたいものに 
[] を合わせ、シャッター 
ボタンを半巧しします。 


2.半押ししたまま、撮りたい構 
図にします。 

えシャツターボタンを押し込ん 
で撮影します。 


♦ •が点灯しないとき（スポーツモードや被写体が動いているとき 
など）は、ピントを固をすることはできません。 
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ヒントの祝 S [調整（ダイレクトマニュアルフォーカス) 

—度才ートフォーカスでピントを合わせた後、ピント位置を調 
馨することができます。ポートレートやマクロ撮影などでピン 
卜位置を少しずらしたいときに便利です。 

参フォーカスリングのないレンズではこの機能は使えません。 


1. シャツターボタンを半巧ししてピントを合わせます。 

2. 半押ししたままレンズのフォ 
—カスリングを回して、希望 
の位置にピントを合わせ直し 
ます 

参ファインダー内の晒が点灯し 
ます。 

3. そのままシャツターボタンを 
押し込んで撮景ミします。 

参 [] 内のものにピントが合うとファインダー内のフォーカス表 
示 • が点灯します。 

•シャツ ターボタンを半押しせずにフォーカスリングを回しても、 
ピント位置は変わりません。 

•み》または(〇)が点灯しているとき（スポーツモードや被写体が動 
いているときなど）は、この機能は使えません。 



) I い 


1 

。喊 n 中 

化 

許 — 

—- - TI- 

I 晒 ^50 5.5 I 
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手動によるピント合わせ （マニュアルフォ-カス) 

才ートフオーカスを使わずに手動でピントを合わせることもで 
きます。 

参フオー カスリングの ない レンズではこの機能は使えません。 




1. レンズ上のフォーカスモード 

ボタンを押します。 

参ボディ表示部に IM . FOCUSI が、フ 
アインダー内に皿が表示され 
ます。 


2. フオーカスリングを回して、 
被写体がもっともはっきり見 
えるようにします。 


•[] 内のものにピントが合うとファインダー内の フォー カス表 
示 • が点灯します。 

♦もう一度フオーカスモードボタンをホ甲すと、才ートフオーカスに 
戻ります。 
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フラッシュ撮影 
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内蔵フラッシュの使い方 

おまかせ P モードでは、フラッシュが必、要な場合は、シャッタ 
-ボタンを半押しす ると 巧蔵フラッシュが自動的に上がり、シ 
ャッターを切るとフラッシュが発光します。フラッシュを最ネリ 
から上げていると、必、要な場合には自動的に発光します。 

参フラッシュを下げるときは、手で巧し下げてください。 
•フラッシュが充電するまで（ファインダー内のちが点、打するまで) 
はシャッターは切れません。 

フラッシュ表示 


I ^ 5.5 I 

な点灯：フラッシュの充電が完了しました。撮影できます。 
ち点減（撮影後）：フラッシュ光が被写体に届きました0 


撮影後をが点減しなかったときは、フラッシュ光が被写体に届 
いていません。被写体がフラッシュ光の届く範囲内にあるか確か 
めてくださし、0 
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フラッシュ光の届〈節囲 

フラ’ソシュ光の届く範囲には限界があり、絞り値とフイルムに 
よって異なります。内蔵フラッシュで撮影をするときには、じ ( 
下の範囲内に写したいものを入れて撮影してください。 


22-80 mm F 4-5.6 または 28-56 mm F 4-5.6 のレンズとに0 200の 
フィルムを使って內蔵フラッシュで撮影する場合 

広角伯りで 0.6-3.5 m 、 中程で 0.6-3.1 m 、 望遠側で日. 6-2.5 m 


上記じ(外のレンズで内蔵フラッシュ撮穀をする場合は、 iii 下の 
表を参考にしてくださし、0 (に〇 200フイルム使用の場合) 


絞り値 

フラッシユ撮影髓囲 

F 3.5 

0.6 m - 4.0 m 

F 4.0 

0.6 m - 3.5 m 

F 4.8 

0.6 m - 2.9 m 

F 5.6 

0.6 m - 2.5 m 


参高感度フイルムを使うと、遠距離側の範囲が広くなります。 
♦内蔵フラッシュで撮影する場合は、フラッシュ光がレンズでさえ 
ぎられて写真の下部に影ができることがあります。切下のことに 
気を付けて撮夏ミしてください。 

- 0.6 m が上離れて撮影してください。 

• レンズフードは取りがしてください。 

参別売のフラッシュを使用すると、フラッシュ光の届く範囲が広く 
なります。 
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フラッシュをぶず発光させたいとき/させたくないとき 

おまかせ P モードでは、通常フラッシュは必要なときに自動的 
に発光します（自動発光）が、必ず発光させる（強制発光)、ま 
たは発光させない（発光禁止）こともできます。 

フラッシュをぶず発光させたいとき（強制発光） 

フラッシュモード選択ボタンを 
押して、ボディ表示部にちを 
表示させます。 


、い 


Q 进 

AV 

1心 RgJl 凶)03 

1 

|l 



フラッシュを発光させたくないとき（発光禁止) 


1 獲 P 

Q が 

AV 

Cmode ぶ((が] 



う^^^ 


フラッシュモード選択ボタンを 
巧して、ボディ表示部に@を 
表示させます。 


•暗いところで発光禁止®を選んで撮影すると、シャツター速度 
が遅くなり、写真がぶれやすくなります。王脚等を使って撮影し 
てください。 
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目がホく写るのを軽減します（赤目軽減) 


暗いところで人物を内蔵フラッシュで撮影すると、フラッシュ 
光が目の中で反射して、目が赤く写ることがあります。撮影の 
直前に小光量のフラッシュを何回か発光させると、この現象を 
和らげることができます。 



1カメラ背面のカバーを開け、ホ 
乌 n 目輯減ボタンを巧します。 


参ボディ表示部に<§>が表示され、シャッターが切れる前に数回フ 
ラッシュが発光します。 

♦もう一度ホ目軽減ボタンを巧ずと、通常の（発光が1回きりの） 
フラッシュ撮影に戻ります。 

•シャッターボタンを押してからシャッターが切れるまでの間、力 
メラを動かしたり、被写体が動いたりしないようにを意して〈だ 
さい。 
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撮影シーンに 
合わせて 

撮ってみましょう 


撮影シーンセレクターを使うと、給表示を選ぶだ 
けで撮りたし、場面にあった写真を撮ることができ 
ます。 
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撮影シーンセレクター 

撮影したし、場面を5種類の絵表示の中から選ぶと、それに合わ 
せてカメラがシャツター速度と絞り値を自動的に設定し、その 
場面にあった写真を撮ることができます。 



でートレート 

人物が浮き立つようじ、背景が美しくぼけて写ります。 


强 


記念撮影-風景 

どこで撮影したかすぐ分かるように、手前の人物にも 
背景にもピントが合うように写ります。 



クローズアップ 

小さな草花や昆虫などを撮影するときに使います。 



スポーツ 

速く動いているものでもぶれないように写ります。 



夜景ポ ートレート- 夜景 

夜景がつぶれることなくきれいに写ります。 


•おまかせ P ボタンを押すとカメラは全自動の状態になり、ボディ 
表示部に P が表示されます。 
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ポー トレート 



X ， 

闽版!反!励 



蹄 



風画曲国画 


Q 


3E 




背景を程よくぼかし、人物をく 
っきりと立体的に引き立たせま 
す。 


1. 撮影シーン/露出モード切り 
替えレバーを唾側にします。 


2. 撮影シーン/露出モード選択 
ボタンを巧して〇]を選びま 
す。 


参逆光のときや、顔に影ができているときは、フラッシュの使用を 
おすすめします。 

参背景をぼかすには、レンズの望遠側のほうが効果があります。 
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記念撮影"風景 



画跑国画 


\ 


画画跑国画 






手前の人物も、思い出に残した 
い背景も、両方ともくっきりと 
写します。風景写真もシャープ 
に写せます。 


1. 撮影シーン/露出モード切り 
替えレバーを®)側にします。 


2. 撮影シーン/露出モード選択 
ボタンを巧して画を選びま 
す。 


♦記念撮影で逆光の時は、フラッシュの使用をおすすめします。風 
景のみ撮影する場合は、フラッシュ光が届かないのでフラッシュ 
は使用しないでください（フラッシュモード還がボタンで発光禁 
止®を選んでください)。フラッシュ光の届く範囲については43 
ぺージを参照してくださし、。 

参曇りの日などそれほど明るくないときは、手ぶれしやすいので、 
王脚の使用をおすすめします。 

♦夜景をバックに記念撮影する場合は、夜景ポートレートモードを 
お使いください。 

♦ 画面全体にピントを合わせるには、レンズの広角側のほうが効果 
があります。 
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クローズアップ 



小さな草花や昆虫などを撮影す 
るときに使います。 


1. 撮影シーン/露出モード切り 
替えレバーを®側にします。 


2. 撮影シーン/露出モード選択 
ボタンを押して獨を選びま 
す。 


•0 .目 m 必内の距離では、写真の下部に影ができるため、内蔵フラッ 
シュは使わないでくださし、。 0.6m 挡内のフラッシュ撮影には、別 
売のべクティスフラッシュ SF-1 をおすすめします。 

参クロー ズアップ撮影では手ぶれが目立ちやす〈なるので、兰脚の 
使用をおすすめします。 

•レンズの最短撮影距離にを意して撮影してください。 

•より大きく撮影するには、Vマクロ日 0mm F3.5 をおすすめします。 


50 


































スポーツ 



速く動いているものを速いシヤ 
ッター速度でシャープじ写し止 
めます。 


1. 撮影シーン/露出モード切り 
替えレバーを®]側にします。 


2. 撮影シーン/露出モード選択 
ボタンをま甲して®を選びま 
す。 


•このモードでは、ピント位置は固定せず、常に動き続けます。 

参高感度フィルム（に〇400等）の使用をおすすめします。 

参フラッシュ光が届かない場合（フラッシュ光の届く範囲について 
は43ぺージ参照）は、フラッシュは使用しないでくださし、。 

参望遠レンズ使用時には、手ぶれしやすいので王脚の使用をおすす 
めします。 
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夜景ポートレート ■ 夜景 


夜景ポートレート撮影（人物+夜景の場合) 



夜景を背景にして記念撮影する 
場合、通常のフラッシュ撮影で 
は手前の人物はきれいに写し出 
されますが、フラッシュ光の届 
かない背景は黒くつぶれてしま 
います。そのような場合にこの 
モードを使うと、人物も背景も 
きれいに撮ることができます。 




1. 撮影シーン/露出モード切り 
替えレバーを嚇側にします。 


2. 撮影シーン/露出モード選択 
ボタンを押してを選びま 
す。 


•手ぶれしやすいので、兰脚を使用してください。また、撮影され 
る人物が動くと写真もぶれるので、動かないようじを意してくだ 
さし、。 

♦高感度フィルム （ ISO 400等）の使巧をおすすめします。 

参フラッシュは自動発光 A ミ。または強制発光なにしてください。 
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夜景撮影（夜景のみの場合) 



フラッシュ光の届かない夜景を 
きれいに写します。 



1. 夜景ポートレート ■ 夜景モー 
ドに します。 


2.フラッシュモード選択ボタン 
を押してフラッシュ発光禁 
止獲)を選びます。 


参手ぶれしやすいので、王脚を使用してください。 

参高感度フィルム OS 0 400 等）の使用をおすすめします。 

参明かりのかない全体的に暗い夜景だと、写真がうまく仕上がらな 
いことがあります。 

参ピントが合いにくいときは、明るい部分にピントを合わせてから 
撮影してくださし、 （38 ぺージ参照)。 
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写真の描写を 
変えてみましょう 

絞り値やシャッター速度なを直接コントロールし 
て、背景の描写や動いているものの描写などを撮影 
者の思い通りじ設定することができます。 

この章は、一眼レフカメラを初めてお使いになる方に 
は多少難しいかもしれません。分か。にくければ、 

64ぺージからの「有効にご活用いただくために」か 
ら先にお読みください。 
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露出モード 

ある一つの場面がどのように写真上で再現されるかは、おもに力 
メラの絞り値とシャッター速度によってみまります。 P モードお 
よび撮影シーンセレクターでは、カメラが自動的にこれらの設定 
をします。露出モードを変えることによって、このうちのひとつ 
または両方を撮影者が自由に選ぶことができるようになり、より 
思い通りの写真が撮れるようになります。 

A モード絞り値を変えることによって、背景描写のコントロー 
ルができます。 

S モードシャッター速度を変えることにより、動いているもの 
の表現方まを変えることができます。 

M モード絞り値とシャツター速度の両方を自由に設定できま 
す。 


•おまかせ P ボタンを押すとカメラは全自動の状態になり、ボディ 
表示部に P が表示されます。 


参 A / S / M モードでは、フラッ 
シュは自動的に発光しません。 
フラッシュが追、要なときは、フ 
ラッシュモード選がボタンを押 
してフラッシュを上げてくださ 
し、。フラッシュを化要としない 
ときは、フラッシュを下げてく 
ださし、。詳しくはそれぞれのモ 
-ドの説明をご覧ください。 
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背景の描写を変えてみましょう （ A モ-卜撮影) 

このモードでは、カメラの絞り値を変えることができます。絞り 
値が変わると被写体必外のもののピントの状態が変わり、背景を 
ぼかしたり、くっきり写したりすることができます。絞。値を大 
きくすると近くのものから遠くのものまでくっきりと写。、小さ 
くすると被写体必外のものがぼけやすくなります。 


1. 撮影シーン/露出モード切り 
替えレバーを ASM 側にしま 
す。 


2撮影シーン/露出モード選択 
ボタンを巧して、ボディ表示 
部に A を表示させます。 


3. ダイヤルを回して希望の絞り 
値を選びます。 

•設定できる絞り値の範囲は、使 
用レンズによってみまります。 
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•シャツター速度が2000または 
30" で点滅している場合は、力 
メラの制御範囲を越えているた 
め、露出才ーバーまたはアンダ 
一の写真になります。点滅しな 
くなるまで絞り値を変更してく 
ださい。 

参ファインダーをのぞいたときは、ピント位置の確認のため、常に 
背景がぼけた状態になっています。絞り値を大きくしても背景ま 
でピントが合っているようには見えませんが、フイル厶上および 
プリントでは背景までピントが合って写ります。 


作 


00 ^ 5.5 

ピ 0 


巧 


I が 5. 5 ] 


A モードフラッシュ撮影 

フラッシュは自動発光しません。フラッシュモード選択ボタン 
を巧してフラッシュを上げて撮影してくださし、。 

参ボディ表示部にはちが表示されます。 

参シャッター速度は自動的に1/125砂になります。 

参絞り値を大きくする（絞りを絞り込む）と、フラッシュ光が遠く 
まで届かなくなります。できるだけ絞り値を小さくして（開放側 
で）撮影してくださし、。 

•フラッシュを使わないときは、フラッシュを手で押し下げてくだ 
さし、。ボディ表示部には®が表示されます。 

シャッター速度が125で点減し 
ている場合は、カメラの制御範 
囲を越えているため、露出才一 
バーの 写真になります。点滅し 
なくなるまで絞り値を大きくし 
て嫩りを絞り込んで）くださし、。 


A 如を 


I な • 
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背景の描写ををえてみましょう （ A モード撮影) 



絞り値が小さいとき 絞い値が大きいとき 

(絞りを開けたとき） （絞りを絞り込んだとき） 


左の写真は、絞 U 値が小さい状態で撮影しています。ピントが’被 
写体のみに合っていて背景はぼけており、人物がくっきり浮き出 
てポートレートとしてふさわしい写真になっています。 

をの写真は、絞 U 値が大きい状態で撮影しています。被写体のみ 
でなくその前後の広い範囲にピントが合って見え、記念撮影等に 
適した写真になっています。 

このような背景の描写は、レンズの絞りで調節できます。絞りと 
は、フィルムに露光される光の量を調節する穴のことで、ちのよ 
うに絞り値が小さい （ F 3.5、 4など）ほど背景がぼけ（ピントの合 
う範囲が狭くなり）、をのように大きい（鬥6、22など）ほど背景 
までピントが合い（ピントの合う範囲が広くなり）ます。 

参広角レンズほど背景までピントが合い、望遠レンズほど背景がぼ 
けやすくなります。 

•カメラから被写体までの距離が短し、ほど、背景がぼけやすくなり 
ます。 

♦このカメラでは、びシリーズの絞り値と数値が若干異なることが 
あります。 
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動いているものの描写を変えてみましよう （S モード 撮影) 

このモードでは、カメラのシャツター速度を変えることができま 
す。シャツター速度が変わると、動いているものの写り方が変わ 
ります。シャツター速度が速いときには動いているものがくつき 
りと止まって見え、遅いときは動いているものが流れるように写 
ります。 



1. 撮影シーン/露出モード切り 
替えレバーを ASM 側にしま 
す。 


2. 撮影シーン/露出モード選択 
ボタンを押して、ボディ表示 
部に S を表示させます。 


做以 X 凶 


i 



/@ 

バ G 

1 ( 

S Q な 


AV 



S 5。。 日な ) 

AV 

[((MODE 

「巧 




3. タイヤルを回して希望のシャ 
ッター速度を選びます。 

♦設をできるシャッター速度の範 
囲は、30秒〜1/2000砂です。 


饮ぺージへ続く） 
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動いているものの描写ををえてみましよう （ S モード撮影) 


参絞り値が点減している場合は、 
カメラの制御範囲を越えている 
ため、露出才ーバーまたはアン 
ダーの 写真になります。点減し 
なくなるまでシャツ ター 速度を 
変更してください。 

参表示部の60、125といった数字は、1/60砂、1/125秒を表します。 
2"、 4" など「"」ので字が出ている場合は、2秒、4秒を表します。 


r ⑤ 


• 口 nt u 

s …。 磁 


• ぶ 加夕 


S モードフラッシュ撮影 

S モードでフラッシュを上げているときは P モードと同じにな 
り、シャッター速度、絞り値とも自動的に決まります。撮影者 
が自みでシャッター速度を還ぶことはできません。 

参フラッシュは自動発光しません。フラッシュモード選がボタンを 
押してフラッシュを上げて撮影してください。ボディ表示部に 
はなが表示されます。 

参フラッシュを使わないときは、フラッシュを手で押し下げてくだ 
さし、。ボディ表示部には®が表示されます。 
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シャツター速度が速し、とき シャツター速度が遅いとき 


左の写真は、速いシャッター速度で撮影しています。水しぶきが 
止まって見え、その様子がよく分かります。 

右の写真は、遅いシャッター速度で撮影しています。水の流れが 
よく表現されています。 

このような動いているものの描写は、カメラのシャッター速度で 
調節できます。シャッター速度とは、光がフイルムに‘当たってい 
る時間のことで、左のようにシャッター速度が速い（1/500、 
1/1000秒など）ほど動くものは止まって写り、右のように遅い 
(1/15、1/30秒など）ほど流れるように写ります。 
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自由に露出をみめることができます ( M モ—ド撮影) 

A モード、 S モードで説明した絞り値とシャツター速度の両方を、 
自由に選ぶことができます。露出計を使って撮影するとき、露出 
をかしずつ変えて撮影するどきなどに便利です。 
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1. 撮影シーン/露出モード切り 
替えレバーを ASM 側にしま 
す。 


2. 撮影シーン/露出モード選択 
ボタンを巧して、ボディ表示 
部に M を表示させます。 


3. ダイヤルを回して希望のシャ 
ッター速度を選びます。 


4. 露出補正/ M モード絞りボタ 
ンを押しなが’らタイヤルを回 
して、希望の絞り値を選びま 
す。 




























































M モードフラッシュ i 最影 

フラッシュは自動発光しません。フラッシュモード選がボタンを 
押してフラッシュを上げて撮影してください。 

参ボディ表示部にはちが表示されます。 

• 1/1 25秒より速いシャッター遠度は選べません。 

参絞り値を大きくする（絞りを絞り込む）と、フラッシュ光の届〈 
範囲が小さくなります。できるだけ絞り値を小さくして（開放側 
で）撮影してください。 

参フラッシュを使わないときは、フラッシュを手で押し下げて〈だ 
さし、。ボディ表示部には®が表示されます。 


M モードでのファインター表术 

左記の方までが設定したシャッター速度と絞り値で撮影すると、 
露出がどのようになるかをファインダー表示でお知らせします。 
ファインダー内に图が表示されると露出才ーバーの写真に、0 
が表示されるとアンダーの写真にな。ます。どちらも表示されな 
いときは適正露出（カメラが‘適正と判斷した値）になります。 
♦このカメラではシャッター速度よりも絞り値のほうが細かく設定 
できるため、シャッター速度だけを変えて適正露出にならないと 
きは、絞り値を変えて〈ださい。 

♦ Mi - ドでは露出補正は使えません。 

♦露出才ーバ ー 、アンダーの説明については、84ぺージをご覧くだ 
さい。 



適正露出 


• ■—巧! ■を •ィぶ I [ ♦ 55008 


露出才ーバ ー 


露出 アンダー 
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有効にごミ舌用 
いただくために 
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プリントが数指定 

撮影前にプリントする枚数を指をしたり、撮影後にそのコマを 
プリントしないように指定できます。 

撮影前にプリントするが数を指定する 

複数の人数で記念写真などを撮影するときに、プリント枚数をあ 
らかじめ指定しておけば、その枚数分がプリントされてきます。 
現像後に再度焼き増しのを文をする手間を省くことができます。 


1. 撮景ミ前に背面のカバーを開 
け、プリント枚数指定ボタン 
を押してプリントしたい枚数 
を選びます。 

♦プリント枚数は、1枚〜9枚の間 
で選べます。 

•シャッターボタンを半押しする 
と、通常の撮影表示に戻ります。 
ボディ表示部に肛亚〇が表示さ 
れ、プリント枚数が設定されて 
いることをお知らせします。 

2. 撮影します。 

参撮影後は、プリント枚数の設をは解除されます （1 枚に戻ります)。 
撮影前に解除するときは、プリント枚数指をボタンを押して「り 
を選んでください。 

参実際に撮影される（フィルム上に写っている）のは1枚だけです。 

フィルムカウンターも1コマしか進みません。 

参現像後、再度焼き増しすることもできます。 

♦リバーサルフィルム使用時は、お]期設定は0枚になっています。 

〇〜9枚の間でプリント枚数が指定できます。 

♦現像•プリント取扱店によっては、プリント枚数指定にが応して 
いないところもあります。詳しくはお店の方にお問い合わせくだ 
さい。 
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プリント枚数指定 

撮影後にそのコマのプリントを取り消す 

撮影した瞬間にカメラの前を人がネ黃切った、フラッシュ撮影で目 
を閉じてしまった、などという場合、この指ををすれば、そのコ 
マはプリントされません。 



1. 撮影後に背面のカバーを開 
け、ボディ表示部に 「0」 が 
点滅するまで、プリント枚数 
指定ボタンを何秒間か押し続 
けます。 


2.セレクト（修正位置選択）ボ 
タンを巧します。 

参フイルムが前のコマまで戻つ 
て、プリント枚数が0枚に設定 
されます。 


•プリントを取り消すときは、撮影後、々のコマを撮影する前に指 
をしてください。 

参いったん取り消した後は、再びプリント枚数を指をすることはで 
きません。 

•取り消しても、フイルム上にはそのコマが写ってますので、焼き 
増しでプリントすることができます。また、取り消ししても撮影 
残り枚数が増えることはありません。 

参フイルムの最後のコマでは、すぐに巻き戻しが始まるため、プリ 
ントの取り消しはできません。 

•現像•プリント取扱店によっては、プリントの取り消しにが応し 
ていないところもあります。詳しくはお店の方にお問い合わせく 
ださし、。 


66 








































日付-時間を写し込むには 

このカメラでは、撮影時の日付や時間は、磁気情報によりフィ 
ルムに記録され、プリントの表裏両側に印きすることができま 
す。 


撮影の前に、カメラ背面のカバ 
—を開け、日が/時間印字ボタ 
ンを押して希望の表示を選びま 
す。 


♦日付/時間印字ボタンを押すごとに、表示が図のように切り替わ 
ります。 

'96 4 22 — ►15:30 — ►. 

年月日 時分 印字なし 



/ MIO P 

I 严 _ Q だ 


参選んだ後、シャツターボタンを 
半押しすると、通常の撮影表示 
に戻ります。ボディ表示部に 
■3501 が表示され、日付または 
時間が印字されることをお知ら 
せします。 


♦ 「年月日」または「時み」を選んだ場合は、プリントの表裏両面 
に「年月日」または「時分」が印字されます。 

♦印字なしを選んだ場合はプリント表面には印字されず、裏跡こ 
「年月日時み」が印字されます。 

♦お店によっては、表面の印字にが応していないところもあります。 
詳しくはお店の方にお尋ねくださし、。 
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日イ寸•時間を写し込むには 
日付と時間の修正 

2029年までの日付が記憶されています。カメラ本体の電池を外 
すと日付が消去されることがありますので、電池交換後、メイ 

ンスイッチを入れたときに-と CESa が点滅していた 

ら、曰かと時間を設をし直してください。 

•点滅していた場合は、設定し直さなければ日付は印をされません。 

1. 背面のカバーを開け、日付/ 

時間印字ボタンを巧して、 
「年月日」「時分」または 
- -- を表示させます。 

2. セレクト（修正位置選択）ボ 
タンを押して、変更したい数 
字を点滅させます。 

•セレクトボタンを押すたびに、 
年^月日時-^分の順に数字 
が点滅します。 

3. ダイヤルを回して、数字を変 
要します。 

4. 他にも修正個所があるとき 
は、2と3の操作を繰り返し 
ます。 


5. 修正が’終わったら、点滅している数字がなくなるまでセレ 
クト（修正位置選択）ボタンを巧すか、日巧/時間印字ボタ 
ンを巧します。 

参設を後、シャッターボタンを半押しすると通常の撮影表示に戻り 
ます。 

• 数値が点減している状態でイ也のボタンを押すなどした場合は、変 
更した数値は無効になります。 


ル、 


し,'だ 


眠 


'3&-：し,I で rS 


っにむ。 。^^ 


ム ムム 

TITLE PRINT SE し な 



胆； お咬 




DU 


〇 © 〇 〇 


公公仪 

TITLE PRINT SEL ゆ 
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「年月日」の並びをえ 

「年月日」の j 噴唐を変えることができます。表示部の順序を変え 
ると、プリントに印きされる順序も同じように変わります。 



/ ’35 し'だ 

AV 

辟 1 

C ……. パのに 

nOOOOO 


么 ム公ム 心 
> DATE TTTLE PRINT さ EL <» 


-^1 

し1 / う’ ョぃ•だ ミ 

黄昭 巧て …- 

口 

ロロ仁 

のこ 

ぃ〇 ◎ ◎ 0 (◎ 


公ムムムム 
♦ DATE TITLE PRINT S 巨 L ⑩ 



が？. 3 S ミ]^ 


/ \ AV 


口に□〔フ// 

〇 〇 〇 〇 

鴨 

ム公ムム 
TTTLE PRINT S 巨 L か 


背面のカバーを開け、日が/ 
時間印字ボタンを押して、 
「年月日」「時分」または 
. を表示させます。 


「年月日」全部が点滅するま 
で、セレクト（修正位置選択) 
ボタンを数秒間押し続けま 
す。 


タイヤルを回して、「月日年」 
または「日月年」を選びます。 


4. セレクトボタンまたは日付/時間印字ボタンを押して、日 
巧の点滅を終了させます。 

• 設定後、シャツターボタンを半押しすると通常の撮影表示に戻り 
ます。 

♦ 数値が点滅している状態でイ也のボタンを押すなどした場合は、変 
要した数値は無効になります。 
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タイトルを写し込むには 

「タンジョウビ」「アイラブユー」などのタイトルをプリントの 
裏面に印字することができます。タイトルには、各コマごとに 
設定:できる「コマタイトル」と、フィルム1本みを通して全コ 
マに同じタイトルが入る「全コマ共通タイトル」の2つがあり 
ます。この2つのタイトルは1枚のプリントに一緒に印字する 
ことができます。 

タイトルは、 「 JP 14」 というよ 
うに、言語の種類を表す略語 
にの場合 JP ) と2ケタの番号 
(14) との組み合わせで表示され 
ます。タイトルと表示の組み合 
わせについては、付属の「タイ 
トルリスト」をご覽くださし、。 



タイトルの登録と変更 

タイトルを印字するためには、タイトルリストの中から印字し 
たいタイトルを選んで、あらかじめカメラに登録しておく必、要 
があります。タイトルは3つ登録できます。カメラを購入され 
たときには、 JP 01 (タンジョウビ）、 JP 14 ( アイラブユ ー ）、 
JP 66 (コンナニオオキクナリマシタ）の3つが登録されていま 
す。 
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登録されているタイトルを変更するには、々にようにします。 


(例） JP 01 (タンジョウビ）を、 US 25 (Happy New Year ) に変 
をする場合 

1. 付属のタイトルリストから、 
新たに登録したいタイトルの 
略語と蕃号 （US 25) を選びま 
す。 

2. 背面のカバーを開け、タイト 
ル選択ボタンを巧して、変更 
したいタイトル ( JP 01) を表 
示させます。 



J 

(し刷。 いろ] 

ご AV' 

コ 

lODCZ 

)CDL_^ 

> 〇 〇) 0 〇 


ミ E T 含 E P 念 r 急を 



3.セレクト（修正位置選択）ボ 
タンを巧します。番号の一の 
位の数字 （1) が点滅します。 


4.ダイヤルを回して、一の位の 
数字を変更します（1->5)。 


欣ぺージへ続く） 
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タイトルを写し込むには 



5. セレクトボタンをま甲して十の 
位の数字 （0) を点滅させ、ダ 
イヤルを回して希望の数値に 
します （0 一 2)。 


6. セレクトボタンを巧して言語 
を表す略語 ( JP ) を点滅させ、 
ダイヤルを回して希望の言語 
の略語を表示させます （ JP 一 
US )。 


7. セレクトボタンまたはタイト 
ル選択ボタンを押して、すべ 
ての表示を（点滅でなく）点 
灯させます。 

参シャツターボタンを半押しする 
と、通常の撮影表示に戻ります。 
ボディ表示部に の 曲9が表示さ 
れ、タイトルが印字されること 
をお知らせします。 


参登録されているタイトルの変更はいつでもできます。 

♦日本語 ( JP ) J ^： i がの言語のタイトルについては、設定通り印字され 
るかどうか、あらかじめお店の方にお尋ねください。 
•リバーサルフィルムでのタイトルの設定については、お店の方に 
ご相談ください。 

♦数値が点滅しているが態でイ也のボタンを押すなどした場合は、変 
要した数値は無効になります。 
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コマタイトルの入れ方 

コマタイトルは、をコマ撮影前に設定します。 



1.背面のカバーを開け、タイト 
ル選択ボタンを押して、 E 口字 
したいタイトルを選びます。 

♦タイトル選がボタンを巧すごと 
に、登録されている3つのタイ 
トルが順に表示されます。を下 
の数字は、現在3つのうちのい 
くつめのタイトルを表示してい 
るかを表します。 



♦シャッターボタンを半押しする 
と、通常の撮影表示に戻ります。 
ボディ表示部に CHB が表示さ 
れ、コマタイトルが設定されて 
いることをお知らせします。 


2. シャッターボタンを押して撮影します。 

♦撮影後は、コマタイトルは解除されます。撮影前に解除したいと 
きは、タイトル選択ボタンを押して---- -- を選んでくださし、。 
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タイトルを写し込むには 
全コマ共通タイトルの入れ方 

全コマ共通タイトルは、撮影してフィルムを巻き戻した後、フ 
ィルムを取り出す前に設定します。 



1. フィルムの巻き戻しが終わり、 
ボディ表示部に@が点滅する 
のを待ちます。 



11 が ss マ 1 

1 cms •' 

二」 1 


0 0 〇 〇 〇 


ムム公公ム 
DATE TITLE PRINT S 巨 L ゆ 



0し, 


2.0 が点滅したら、背面のカバ 
一を開け、タイトル選択ボタ 
ンを押して E 口字したいタイト 
ルを選びます。 

参タイトル選がボタンを押すごと 
に、登録されている3つのタイ 
トルが順に表示されます。右下 
の数字は、現在3つのうちのい 
くつめのタイトルを表示してい 
るかを表します。 

3. シャッターボタンを押し込み 
ます。 

♦タイトルの情報がフィルムに書 
き込まれます。 



4.再び@が点滅したら、フィルム室開放ボタンを巧し、フィ 
ルムを取り出します。 

参全コマ共通タイトルの設定は、1本のフィルムじつき一度だけ巧 
うことができます。いったん設定したタイトルの取り消しややり 
直しはカメラではできません。お店の方にご相談ください。 

参 > (途中まで撮影済み）のマークのついたフィルムを使った場合は、 
巻き戻し後も全コマ共通タイトルを入れることはできません。ま 
た、最初に巻き戻したときに全コマ共通タイトルを入れていた場 
合は、そのフィルムの全コマにそのタイトルが入ります。 
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セルフタイマー撮影 

シャツターボタンを押してから約10砂後に撮影されます。撮影 
者も写真に入ることができますので、全員での記念写真などに 
便利です。 


1. カメラを S 脚などに固定して 
から、セルフタイマー/連続 
撮影/リモコン選択ボタンを 
巧して、ボディ表示部にのを 
表示させます。 

2. 撮りたいものにファインダー 
内の [] を合わせます。 

えシャッターボタンを}甲しま 
す。 

•カメラ前面のセルフタイマー/ 

リモコン作動表示ランプとボデ 
ィ表示部ののが点滅を始めます。 
撮影直前にはランプは点灯に変 
わります。 

♦撮影後、セルフタイマーは解除されます。 

♦カメラの真正面に立ってシャッターボタンを押さないでくださし、。 

レンズがさえぎられてピント合わせができなくなります。 

参作動中のセルフタイマーを止めるには、メインスイッチを切る力\ 
もう一度セルフタイマー/違続撮影/リモコン選がボタンを押し 
てくださし、。 




I ド。。 P 


AV 

功 CD 
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連続撮影 

シャツターボタンを押し続けている間、連続して撮影されます。 


1. セルフタイマー/連続撮影/ 
リモコン選択ボタンを巧し 
て、ボディ表示部に鸟 J を表 
示させます。 

2. シャッターボタンを巧し続け 
ます。 

参押し続けている間、連続して撮 
影されます。 

•連続撮影の速度は、1コマ約1抄です。撮影中に被写体までの距 
離が変わったときは、そのたびにピントを合わせ直しますので、 
もう少し時間がかかります。フラッシュ撮影時は、フラッシュの 
充電が完了してからシャッターが切れます。 

参コマタイトル巧びプリント枚数は、連続撮影中は同じものが設定 
されます。 


!—— J 

1 ド。 鸟户 
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リモコン撮影 

別売のリモコンを使うと、カメラから離れたところからシャツ 
ターを切ることができます。 


^- 

1 ドン 戶 

コロ…- 

.し ... joac 

^QOOQQiQ 


- =\ ；!： つ, II. 

つ么ゾ A A 

み リク / DATE TFTLE PRINT SEL か 




•ボタン 


1. セルフタイマー/連続撮影/ 
リモコン選択ボタンを巧して、 
ボディ表示部に*'を表示させ 
ます。 


2. カメラを S 脚などに固定して、 
カメラと被写体の位置をみめ 
ます。 

参図の範囲内でリモコンを操作して 
ください。 


3. リモコンの信号送信部をカメ 
ラに向けて、 2 s ボタンか•ボ 
タンを巧します。 


♦ 2 s ボタンを押すと、カメラ前面のリモコン作動表示ランプが点滅 
し始め、約2秒後にシャッターが切れます。•ボタンを押した場合 
は、ランプが1回点滅して、すぐにシャッターが切れます。 

♦フラツシュが発光するときは、最初にリモコンのボタンを押した 
ときにフラッシュが上がり、充電が始まります。数抄待つてから 
もう一度押すと撮影されます。最初からフラッシュが上がつてい 
るときは、フラッシュが充電していれば最初に押したときにすぐ 
撮影されます。 

(次ぺージへ続く） 


77 




































リモコン撮影 

参撮影後も、リモコンは解除されません。 

• 8 み知： i 上カメラやリモコンを操作しないと、リモコン撮影は解除さ 
れます。 

♦カメラの後ろに明るし、光源や反射物などがあるときは、アイピー 
スキャ 'ンブをかけてください （81 ぺージ参照)。 

• 逆光時や堂光灯の近くでは、リモコン撮影できないことがありま 
す。 

♦リモコンは防滴ではありません。 

参カメラの真上内のところから、 
リモコンで シャツ ターを切ることもでき 
ます。手ぶれ-カメラぶれを防ぐのに便 
利です。 


• リモコンのボタンを押したときにセルフタイマー/リモコン作動 
表示ランプが点滅しない場合は、撮影ができていません。必下の 
の要領でピント位置を固定し、距離•方向などを確認の上、再度 
撮影してく ださし、。 



被写体が画面中央にないときや、ピントを確認したいときは 

撮りたいものが [] じ入らないときや才ートフォーカスでピ 
ントが合いにくいとき、また撮影前にピント位置を確認したい 
ときは、仪下の手順で撮影してください。 

1 1.カメラを兰脚などに固定して、リ 
モコン撮影にします。 

2. 撮りたいもの（またはピントを合 
わせたいものと同じ距離にあるも 
I e eSQ 5 .S I の）に [] を合わせて、シャツ 

ターボタンを半押しします。 
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3. ファ インタ’一内の フォーカス 表示•が魚灯したら （= ピント 
位置が固定したら）、シャツターボタンから指を離します。 

4. 撮りたい構図に変え、リモコンで撮影します。 

参撮影後も、ピント位置はそのまま固をされています。カメラ本体 
を操作する（巧!かのボタンを押すなど）と解除されます。 

参マニュアルフオー カス（手動ピント合わせ）で撮影することもでき 
ます。 


リモコン用電池の交換_ 

リモコン用の電池には、リチウム電池に R 203 2) 1 個を使用し 
ています。リモコンのボタンを巧してもシャツターが切れなく 
なったら、電池を交換してください。（電池の寿命は約10年です。) 

1. リモコンを裏向けて、電池室 
を引き出します。 


2. 古い電池を取り出し、新しい 
電池を+側を上にして入れま 
す。 

3. 電池室を元通り確実にはめ注 
みます。 


参コイン型電池は、幼児の手の届かないところへ置いてくださし、。 
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 
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長時間露光（バルブ撮影) 



シャッターボタンを押し続けて 
いる間、シャッターが開いたま 
まになります。長時間の露光が 
必要なときに使用します。 


1. 撮影シーン/露出モード選択 
ボタンを押して、カメラを M 
モードにします （62 ぺージ参 

照)。 


2. ダイヤルを反時計方向に回し 
て [ buLbJ を選びます。 


3. 露出補正 / M モード絞りボタ 
ンを}甲しながらタイヤルを回 
して、希望の絞り値を選びま 
す。 

4. 構図をみめます。 
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5. アイピースキヤップを取り付 
けます。 

♦まず、ファインダーに付いてい 
るゴム部み（アイピースカップ） 
を外します。 

参ストラップに付いているアイピ 
—スキャップを、上からスライ 
ドしてはめ込みます。 

参ファインダーから光が入るのを 
防ぐためです。 


6. 必要な時間シャッターボタンを巧し続けます。 

♦カメラぶれを防ぐため、カメラを'丘、ず=脚に固をしてくださし、。 

リモコンの 使用もおすすめします。 

参プリント裏面には撮影時のシャッター速度等が印字されますが、 
長時間露光の場合、シャッター速度は100抄と印字されます。 

長時間露光をリモコンで巧う場合 

手ぶれ-カメラぶれを防ぐために、リモコンでシャッターを切 
ることをおすすめします。 

1. 上記の1〜5にがって長時間露光を設定します。 

2. リモコン撮影を選びます （77 ぺージ参照)。 

3. リモコンのボタンを巧します。 

参 • ボタンを押すとすぐにシャッターが開き、 2 S ボタンを巧すと2 
秒後にシャッターが開きまず。ボタンを押し続ける必、要はありま 
せん。 

4 . 露光が終われば、•ボタンか 2S ボタンのどちらかを再度押し 
ます。 

♦シャツ ターが閉じます。 
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特定の部分の明るさを測る (スポット測光) 



14分割ハニカムパターン測光 スポット測光 

(この部分の明るさをだけを 
測光した場合） 

このカメラでは、通常は画面を14の部分に分けて明るさを測り、 
それをもとに露出値を決めています （1 4分割ハニカムパターン測 
光)。逆光を含む一般撮影に適しており、基本的にはそのまま撮 
影してもほとんど問題はありません。 

スポット測光にすると、画面中央部のス/ポット測光サークル内 
のみの明るさを測光します。コントラスト佛暗差）の大きい被 
写体や、画面のある特定の部みだけを測光するなど、意図的に 
明るさを調節したいときに適しています。 
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• 巧 G 5 ぶ 口] 


1. 測光したい部分にピントを合 
わせます。 


2. 測光したい部分にスポット測 
光サークルを合わせ、スポッ 
卜 AEL / スローシンクロボタ 
ンを押します。 

♦ファインダー内に D が表示され 
ます。 

3. スポット AEL / スローシンク 
ロボタンを押したまま、か要 
ならば構図を変え、シャッタ 
—ホタンを}甲して撮影しま 
す。 

•スポット AEL / スローシンクロ 
ボタンを巧している間は、シャ 
ッターボタンから指を離しても 
露出は固をされています。 


参スポット測光ができるのはフラッシュが発光しないときだけです。 
スポット AEL / スローシンクロボタンを押しているときにフラッ 
シュが発光すると、スローシンクロ（夜景ポートレートモードと同 
じような状態）になります （95 ページ参照)。 
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写真全体を明るくする•暗くする（露出補正) 



露出才ーバー 露出アンダー 



フ イルムに当たる光の量を調節して、 プリントされる写真全体 
を明るめにした。暗めにしたりすることができます。 

フイルムに当たる光の量が多くなると、画面全体が明るくなっ 
て露出才ーバーとなります。少なくなると、全体が暗くなって 
露出アンダーとなります。このカメラでは、意図的に露出才一 
バー、アンダーにする（露出補正をする）ことができます。 
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/ AUTO P ，'パ 回 5 ぶ 

し Q - と 

[ i ~~;パ を 5ぶ ~I 


1. 露出補正/ M モード絞りボタ 
ンを押します。 

参ボディ表示部に 0.0 が表示されま 
す。 


2. 露出補正/ Mi — ド絞りボタ 
ンを押したままタイヤルを回 
して、希望の数値を表示させ 
ます。 

参图は露出才ーバー、日は露出ア 
ンダーを表します。数値が大きい 
ほど露出補正量は多くなります。 

♦±3段まで設定できます。 

•露出補正/ Mi — ド絞りボタンか 
ら手を離すと、通常の撮影表示に 
戻ります。露出補正値は表示され 
ませんが、园または曰の表示が 
残り、露出補正されていることを 
表します。また、 シャッ ターボタ 
ンを半ホ甲しすると、 ファインタ’一 
内に图または日が表示されま 


す。 


参 M モードでは露出補正はできません。 

•露出才ーバー、アンダーは、ネガフイルムよりもリバーサルフィ 
ル厶の方がはっきりした効果が出ます。ネガフィルムの場合は、 
FTPM をおすすめします（々ぺージ参照)。 

♦撮ろうとしている場面が白っぽいときは才ーバー側にすると白さ 
が再現されやすく、黒っぽいときはアンダー側にすると黒さが再 
現されやすくなります。 
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全コマ同一条件プリント機能 ( FTPM ) 



FTPM を使った場合 FTPM を使わなかった場合 


ネガフィルムを使用した場合、現像したフィルムをプリントす 
るとき、お店では通常は明るさや色具合を自動的にある程度補 
正して、できるだけ失敗の少なし、写真に仕上がるようにしてい 
ます。このため、場合によっては、意図した写真と異なる仕上 
がりになってしまうことがあ。ます。特に露出ををえた場合な 
ど、変更した露出がプリント時に自動的に補正されてしまい、 
効果が出にく くな^1ます。 

このような場合に全コマ同一条件プリント機能 （ FTPM 機能）を 
使うと、プリント時の自動補正が行われなくなりますので、撮 
影者の意図した通りの写真に仕上げることができます。これは、 
ネガフィル厶が、リバーサルフィルムと同じように使える機能 
だと考えることもできます。 

FTPM は1コマ1コマにがして機能するのではなく、フィルム1 
本全体にがして働く機能です。 

参現像•プリント取扱店によっては、 FTPM 機能にが応していないと 
ころもあります。詳しくはお店の方にお問い合わせく ださし、。 

♦ FTPM 指定を行ったフィルムを現像•プリントに出す場合は、受付 
窓口で、 FTPM 指定したフィルムであることを必ずお伝えく ださし、。 
FTPM プリントは通常処理总上に日数を要する場合もあります。 


86 





1 . フィルムの巻き戻しが終わり、 
ボディ表示部に@が点滅する 
のを待ちます。 

2.0 が点滅したら、背面のカバ 
一を開け、 FTPM ボタンを巧 
します。 

•ボディ表示部に on が表示されま 
す。 

3. シャッターボタンを押し込み 
ます。 

参巧 PM 情報がフィルムに書き込ま 
れます。 

4. 再び Q が点滅したら、フィル 
ム室開放ボタンを押し、フィ 
ルムを取り出します。 

•ボディ表示部に on が表示された状態でもう一度巧 PM ボタンを押す 
と、 on の表示が消え、 FTPM は解除されたが態になります。 

♦途中巻き戻ししたフィルムに FTPM を設定した場合、取り出した力 
_トリッジは X( 撮穀済）となり、続きからの撮影はできなくなり 
ます。 _ 

参 > (撮影途中）のフィル厶を使った場合は、巻き戻し後も FTPM を 
設定することはできません。 

♦全コマ共通タイトルも同時に入れる場合は、タイトルと巧 PM の両 
ちを設定した後、シャッターボタンを巧して2つをまとめてフィ 
ルム上に書き込むこともできます。 

参 FTPM の設定は、 1 本のフィルムにつき一度だけ行うことができま 
す。いったん設定した FTPM の解除はできません。お店の方にご相 
談ください。 

参リバーサルフィルムでは、 FTPM は設定できません。 

参 FTPM を設定しても、明らかに失敗写真と思われるものについては、 
お店で補正することがあります。 
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フィルム感度の設定と変更 

フィルム上に記載してあるフィルム感度のままで撮影する場合 
は、この設定巧び変更は必要ありません。意図的にフィルム感度 
を変更する場合は、た(下の要領で行ってください。 



1. 露出補正/ M モード絞りボタ 
ンとスポツト AEL / スローシ 
ンクロボタンを同時に巧しま 
す。 

参ボディ表示部に現在のフィルム 
感度が表示されます。 

2. ダイヤルを回して、希望のフ 
ィルム感度を選びます。 

•設定可能なフィルム感度の範囲 
はに0目〜6400です。 


参シャッターボタンを半巧しすると、通常の撮影表示に戻ります。 
♦フィルム感度を変更した場合は、メインスイッチを入れるとボデ 
ィ表示部のフィルム感度表示か'点滅し、フィルム感度を変更した 
状態であることをお知らせします。 

♦フィルム感度を変更したフィルムを途中巻き戻し、再装填した場 
合は、もう一度同じようにフィルム感度を変更し直してくださし、。 
鲁カラーネガフィルムの場合、通常現像所では増感および減感現像;!: 
サービスにが応していませんので、これらのサービスを前提とし 
たフィルム感度の設をはおすすめできません。 

ホ増感（減獻現像フイルムの感度が•上がるように（または下がるよ 
うに）現像すること 
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ピント合わせのためにフラッシュが光ります (A F 娜力光) 

暗いところでフラッシュ撮影をしていると、シャッターボタン 
を半押ししたときに、フラッシュが光ることがあります。これ 
は、才ートフォーカスでピントを合わせやすくするために発光 
する A F 補助光です。 

♦この補助光によってピントが合う節囲は1〜 5 m です（当な試験条 
件)。 

参別売のフラッシュを付けているときは、そのフラッシュの補助光 
が発光します。 

参スポーツモー ドでは補助光は発光しません。 


ホ)蔵フラッシュによる A F 補且力光を禁止したいときは 

1. フラッシュモード選択ボタン 
と日付/時間印字ボタンを同 
時に押します。 _ 

参ボディ表示部に 「 onAL 」 と表示 
されます。 


2. セレクトボタンを押して、 
foFFALj と表示させます。 

参シャツターボタンを半押しする 
と、通常の撮影表示に戻ります。 


•上記の操作を繰り返してもう一度 「 onAL 」 と表示させると元に戻 
ります。 
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ワイヤレスフラッシュ撮景ミ 



フラッシュをカメラに 
取り付けて撮影 



ワイヤレスフラッシュ撮影 



ワイヤレスフラッシュ撮影 
(光量比制御） 


フラッシュをカメラの上に取り 
付けて撮影すると、上の写真の 
ように平面的な写真になること 
があります。このようなとき、 
フラッシュをカメラから取り夕!' 
して離して撮影すると、フラッ 
シュの位置を工夫することで、 
中央の写真のように陰影をつけ 
て立体感を出すことができます。 
下の写真は、カメラの内蔵フラ 
ッシュとカメラから離したフラ 
ッシュの光量を、1: 2の割合で 
発光させたものです（光量比制御 
撮影)。明暗差がやわらかくなり、 
自然な陰影をつけることができ 
ます。 

このカメラでは、カメラとフラ 
ッシュの信号の伝達をフラッシ 
ュの光を利用して行うことがで 
きますので、フラッシュをカメ 
ラから離して撮影することがで 
きます。この撮影をワイヤレス 
(= コードのない）フラッシュ撮 
影といいます。もちろん露出は 
カメラが自動で適正露出になる 
ように制御します。 


ワイヤレスフラッシュ撮影じは、別売のプログラムフラッシュ 
5400 HS、 5400 xi、 3500 xi のいずれかが必要です。 

参プログラムフラッシュ5400 HS、 5400 xi、 3500 xi は防滴ではありま 
せん。 
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ワイヤレスフラッシュ撮影方法 



1. フラッシュをカメラに取り付 
け、両方の電源を入れます。 


2. 赤目超減/ワイヤレスフラッ 
シュボタン WL を押します。 

参ボディ表示部に WL が表示されま 
す。 


えフラッシュをカメラから取り 
外します。 


4. カメラのフラッシュモード選 
択ボタンを巧して、内蔵フラ 
ッシュを上げます。 


(次ぺージへ続く） 
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ワイヤレスフラッシュ撮影 

5. カメラとフラッシュの位置を決めます。 

このカメラは、内蔵フラッシュの発光を信号として5400 HS や 
5400 xi、 3500 xi を発光させます。信号が正しく受け取れるように 
UTF のことに気をがけてください。 

•室内など、暗いところで撮影してください。 

参た(下の図表は、3500 xi を使用するときのものです。そのイ也のフラ 
ッシュを使われるときは、フラッシュの使用説明書をご覧くださ 



絞り値 

カメラと被写体の距離（表1 ) 

3己 OOxi と被写体の距離康 2) 

F4 

1.4 - 5.0 m 

1 .0 - 5.0 m 

F4.8 

1.2-5.0 m 

0.85 - 5.0 m 

巧.6 

1 .0 - 5.0 m 

0.7 - 4.5 m 


(ISO 200のフイル厶使用時) 
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6. フラッシュとカメラの内蔵フ 
ラッシュの充電完了を確認し 
ます。 

♦フラッシュは、背面のちマーク 
が点灯し、前面の AF 補助光が点 
滅すると充電完了です。 

参内蔵フラッシュは、ファインダ 
■-內のちが点灯すると充電完了 
です。 

7. カメラのスポット AEL / スロ 
ーシンクロボタンを押して、 
カメラから離したフラッシュ 
が発光することを確認します 
(テスト発光)。 

8. もう一度両方のフラッシュの 
充電完了を確認し、シャツタ 
ーボタンを押し込んで撮影し 
ます。 


ワイヤレスフラッシュ撮影をリモコンで巧う場合 

リモコンを使ってワイヤレスフラッシュ撮影をする場合は、ソ 
下の点に気を付けてください。フラッシュが誤発光することが 
あります。 

参リモコンとフラッシュの距離は1 m じ(上離してください。 

参フラッシュに向けてリモコンを送信しないでくださし、。 
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ワイヤレスフラッシュ撮影 


ワイヤレスフラッシュの解除 



1. フラッシュをカメラに取りイ寸 
け、両方の電源を入れます。 

2. 赤目軽減/ワイヤレスフラッ 
シュボタンを押します。 

•ボディ表示部の WL が消えます。 


♦カメラとフラッシュを別々に解除する場合 

カメラ側を解除するには、赤目軽減/ワイヤレスフラッシュボタ 
ンを押します。 

プログラムフラッシュ3500 xi を解除するには、いったんフラッシュ 
を0 FF にして、々にフラッシュのワイヤレスランプが‘ミ肖えるまで 
ON/OFF ボタンを押し続けます。 

それじ(外のフラッシュの解除方まについては、フラッシュの使用説明 
書をご覧ください。 


光量比制御撮影 

(内蔵フラッシュとカメラから離したフラッシュを1: 2の|1 恰で発光させる) 

内蔵フラッシュを1、カメラから離したフラッシュを2の割合 
で発光させることができます。（逆はできません。） 

通常のワイヤレスフラッシュ撮 
影と同様にカメラとフラッシュ 
を設定し、カメラのフラッシュ 
モード選がボタンを押しながら、 
シャッターボタンを押して撮影 
します。 





凤脚册も!励 


^1辱 
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スロー シンクロ撮影 

夜景を背景にして記念撮影する場合、通常のフラッシュ撮影で 
は手前の人物はきれいに写し出されますが、フラッシュ光の届 
かなし、背景は黒くつぶれてしまいます。そのような場合にこの 
機能を使うと、人物も背景もきれいに撮ることができます。 

参夜景ポートレート撮影でも同じ効果が得られます （52 ぺージ参照)。 



スポット AEL / スロー•シンクロ 
ボタンを押しながら、シャツタ 
ーボタンを押して撮影します。 


参 A/S/M モードでフラッシュが下がっているときは、フラッシ 
ュモード選がボタンを押してフラッシュを上げて撮影してくださ 

い。 

♦フラッシュが発光しないときにスポット AEL/ スローシンクロボ 
タンを押していると、スポット測光になります （82 ぺージ参照)。 
♦手ぶれしやすいので、兰脚をイ吏用してください。 
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知っておくと 
便利です 


おまかせ P モードボタン 


おまかせ P ボタンを押すと、カメラの各■機能は々の状態になり 
ます。 


機能 

おまかせ P モードの言を定 

撮影モード 
ピント合わせ 
フラッシュモード 
巻き上げモード 
露出補正 

ワイヤレスフラッシュ 

P モード 

オー トフ ォー カス 

自動発光 

1コマ撮影 

±0 

解除 


•日付/時間、タイトル、プリント枚数指定、赤目$き減機能、フイ 
ルム感度設定:、 AF 補助光の有無は変わりません。 
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プリント時のサービスについて 

このカメラで撮影したフィルムを現像•プ 
リントに出すときは、「現像プリントサービ 
ス詔定店」の認定マークを掲示しているお 
店にお出しくださし、。詔を店に現イ象.プリ 
ントをが頼されますと、必下のサービスを 
受けることができます。 


1プリントタイプ切り替え （ C / H / P ) に対応します。 

撮影時にお客様の設をされたプリントタイプでプリントします。 

2日付やタイトルを裏面に印字します。 

日かや時間、お客様が設をされたタイトルなどを、プリントの 裏 
面に印字してお返しします。 

3高品質なプリント画像が得られます。 

フィルムじ自動的に記録される磁気情報をもとにして現像•プリ 
ントされますので、最適な画像が得られます。 

4フィルムを力ートリッジに入れてお返しします。 

現像済のフィルムは、 力ートリ‘ソ ジに入った状態でお客様にお返 
しします。現像済みのフィルムの使用が態マークは■になります。 
5インデックスプリントをお渡しします。 

1本のフィルムに記録されているすべての写真を、まとめて1枚 
にプリントし、力ートリッジと一緒にお返しします。 

これらの5つのサービスは、それぞれお客様のご要望に応じて変更す 
ることができます。詳しくはお店の方にお問い合わせ〈ださい。 

♦プリント枚数指定、日付やタイトルの印字、 FTPM 機能の撮影後の 
変更や取り消しについては、お店の方にご相談ください。リバー 
サルフィルムでこれらの設定を行った場合も、詳細じついてはお 
店の方にお問い合わせください。 



現像プリントサービス 

認定な 
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このカメラと組み合わせて使えるアクセサリー 

このカメラの機能を活用していただくためには、当社独自のノウ 
ハウによりボディ特性に適合するように設計-製造管理されてい 
るレンズおよび付属品の使用をおすすめします。当社製品切外の 
付属品を単に装着できるというだけでお使し、になる場合、いかな 
る事象が生じるかについては予想いたしかねます。 

レンズ 

べクティス用に開発されたミノルタVレンズをお使し、くださし、。それ 
じ(外のレンズ（びレンズ、 MD レンズなど）はご使用になれません。 

フラッシュ 

内蔵フラッシュでは光が届かないような撮影距離でも、より大光量の 
べクティスフラッシュやプログラムフラッシュを用いれば、美しいフ 
ラッシュ撮影ができます。 

•このカメラでは、 a システムのプログラムフラッシュもご使用に 
なれます。ソ下の操作方法とを意事項を読んでからお使し、くださ 

参別売のフラッシュをご使用になる場合 
は、カメラのアクセサリーシューキヤッ 
プを夕 f してお使いくださし、。 



く別売フラツシユ使用時の操作方ま> 

カメラ側、フラッシュ側のどちらでも操作できます。 


叫 1 


3(( 


し 


フ^ 

Vt 島 


カメラ側で操作する場合 
カメラのフラッシュモード選がボタ 
ンを巧します。カメラの表示部に自 
動発光 A ミ。、強制発光ち、発光禁 
止®のどれかが表示されますので、 
希望のモードを選んで撮影します。 
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フラッシュ側で操作する場合 
フラッシュの発光 ON/OFF 切り替え 
ボタンを押します。押した後、シャ 
ッターボタンを半巧しするとカメラ 
の表示部に現をのモードが表示され 
ます。自動発光 J ；。 と発光禁止@し 
か選択できませんので、フラッシュ 
を必ず発光させたいとき（強制発光 
も）はカメラ側で操作を斤ってくだ 


さい。 


参 A/S/M モード時は、内蔵フラッシュと同じく強制発光4また 
は発光禁止®しか選べません。 


<別売フラッシュ使用時のミ主意事項> 

参ミノルタべクティスフラッシュ SF-1 を取りかける場合、カメラと 
フラッシュの接点が濡れているときは、乾いた布でふき取ってく 
ださい。 

参べクティスフラッシュじ^外のフラッシュは防滴ではありません。 

雨天でのご使用はお避けください。 

•新システムのフィルムは、 35mm フィルムと比べてフィルムのサイ 
ズが異なるため、同じ焦点距離でも画角が異なってきます。 
プログラムフラッシュをお使し、の場合は、じ(下の表をもとにして、 
フラッシュ光のカバーする範囲（照き寸角）を確認してください。 


35mm フィルムでの照射角 

新システムカメラ-レンズに 
取り付けたときにカバーできる範囲 

24 mm 

19 mm 

28 mm 

22 mm 

35 mm 

28 mm 


例えば、 35mm フィルムシステムで照射角 28mm のフラッシュをこ 
のカメラに取り付けた場合、 V ズーム 22-80mm F4-5.6 のレンズの 
画角を完全にカバーします。 
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このカメラと組み合わせて使えるアクセサリー 


參プログラムフラッシュ5400 HS、 5400 xi、 5200し4000 AF をお使い 
の場合、照き寸角が’正確に表示されないことがありますが、実際の 
撮影には何ら問題はありません。（例えば、Vレンズの焦点距離が 
56mm のときはフラッシュ上では 50mm または 60mm で表示され、 
焦点距離が 22mm のときはフラッシュ上では 24mm が点滅します。） 
距離表示もそのまま使用できます。 

参プログラムフラッシュ3500 xi、 2000 xi、 3200し200 Oi をお使いの場 
合は、フラッシュの使用説明書の調光距離範囲表がそのまま使え 
ます。 

参プログラムフラッシュ4000 AF、 2800 AF、 1800 AF、 マクロ1200 AF 
をご使用になる場合は、別売のフラッシュシューアダプター FS- 
1100を使ってカメラに取り付けてください。これらのフラッシュ 
使用時は、 

-おまかせ P モードでもフラッシュが ON のときは'必ず発光します。 

-フラッシュの AF 補助光は発光しません。 

参 AF シリース似前のフラッシュ（Xシリーズなど）は使用できません。 


その他 

必下のものは、このカメラと組み合わせてのご使用はできません。 
. クローズアップディフューザー CD-1000 
•ワイヤレスフラッシュリモコン 
-視度調整 アタ ッ チメント 1000 
. ワイヤレスコントローラー旧 -1N 


この使用説明書は1996年8月に作成されたものです。それ必降に発 
売されたアクセサリーとの組み合わせは、本書裏面に記載の当社サ 
-ビス センター、 サービスステー シ ヨンに お問い合わせ〈ださい。 
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おり扱い上のを意 

手入れのしかた 

参カメラボディやレンズの外側を清掃するときは、柔らかいきれい 
な乾いた布で軽くふいてください。砂がついたときは、こすると 
カメラに傷をつけますので、ブロアーで輕く吹き飛ばしてくださ 

い。 

♦レンズ面を清掃するときは、レンズブラシでホコリ等を取り除い 
てくださし、。巧れがひどい場合は、柔らかい布やレンズティッシ 
ユにレンズクリーナーをしみ込ませ、レンズの中央から円を描く 
ようじ軽くふいてくださし、。レンズクリーナーを直接レンズ上に 
かけることはお避けくださし、。 

參ミラーなど、カメラの内部に触れないでくださし、。故障の原因に 
なります。カメラ内部のミラーは、多少ホコリがついていても露 
出等には影響しません。 

•カメラ内部をボンべブロアーで吹かないでください。故障の原因 
になります。 

•シンナ ー 、ベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは使わない 
でください。 

参レンズ面には直接指で触れないでください。 

保营のしかた 

♦使用しないときは、化ずレンブキャップまたはボディキャップを 
がけてください。 

♦保管するときは、涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコリ 
や化学薬品のないところに保管してください。長期間の保をには、 
密閉した容器に乾燥剤といっしょに入れるとより安全です。 

参防虫剤の入ったタンスなどに入れないでください。 

参保管中も時々シャッターを切るようにして、使用前には整備点検 
されることをおすすめします。 

海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは 

♦前もって作動の確認、またはテスト撮影をしてからご使用くださし、。 

♦万一、このカメラを使用中に、撮影できなかったり、不具合が生 
じた場合の補僧についてはご容赦ください。 
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取り扱い上の注意 
アフターサービスについて 

参本製品の補修用性能部品は、生産終了後7年間を目安に保有してい 
ます。 

•アフターサービスについては、「アフターサービスのご案内」じ詳 
しく記載していますので、そちらをご覧くださし、。 

万一、不具合が'生じたときは 

•お問い合わせの際に、カメラの機種名と現象をお伝えください。 

参修理を依頼される場合は、不具合が生じたときのフィルムも一緒 
にお持ちください。 

磁気 IX 情報を使ったプリントサービスについてのごミ主意 

アドバンストフォトシステムでは、撮影時にフィルムに記赫された磁 
気IX情報を活用して、高品質プリント、データ印をなど多種のプリン 
トサービスができるようになました。ミノルタべクティス S-1 は、 
アドバンストフォトシステムの先進機能を多数搭載し、磁気X機能に 
ついても多くの先進機能にが応しています。ただし、現像巧によって 
は似下の機能へのが応が異なる場合があります。 

FTPM (全コマ同一条件プリント機能、86ぺージ） 

日付.時間のプリント表面への印字（目7ページ） 

プリント枚数指を （65 ぺージ） 

撮影データ（シャツター速度等）のプリント裏面への印字 
フィルムを現像•プリントに出す場合は、これらの機能じついて現 
像•プリント受付窓口でご確認くださし、。対•応していなし、現像所へ現 
像•プリントを出した場合、お客様が意図したとおりのプリントに仕 
上がらないことがあります。 

FTPM 指定を行ったフィルムを現像•プリントじ出す場合は、受付窓 
口で、 FTPM 指定したフィルムであることを必ずお伝えください。 
FTPM プリントは通常処理总上に日数を要する場合もあります。 
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まな性能 

カメラタイプ： 

使用レンズ： 

才ートフオーカス： 

A 円甫助光： 

測光方ま： 


ンヤツター. 

内蔵フラッシュ： 


ファインダー： 

フイルム給送： 
フイルム感度： 


1X240 システムカメラ 
ミノルタVレンズ 

方式： TTL 位ホ目善検出方式検出素子： CCD ラ 
インセンサー検出範囲： EV1 〜19(に0 200) 
内蔵フラッシュによる補助光作動距離範囲： 
約1〜 5m 

フラッシュ非発光時：14分割ハニカムパターン 
測光/スポット測光フラッシュ発光時： TTL4 
み割ダイレクト調光受光素子：14み割ハニカ 
ムパターン SPC (シリコンフオトセル）（フラツ 
シュ非発光時)、4分割 SPC (フラッシュ発光時） 
測光範囲： EV3 〜21、スポット測光時 EV6 〜21 
(ISO 200、 F3.5 レンブ） 

電子制御が縦走りフォーカルプレーンシャッタ 
- シャッター速度：1/2000〜30砂、バルブ 
屬出時間は電池の寿命により制限）フラッシ 
ュ同調速度：1/125秒（ワイヤレスフラッシュ撮 
影時は1/45秒） 

ガイドナンバー:14 (ISO 200) 照射角：焦点 
距離 22mm をカバー充電時間：約 2.5 抄 P/ 
ポートレート/記念撮影/夜景ポートレート： 
自動発光（逆光•低輝度）/強制発光/発光禁 
止 クロー ズアッ プ/ スポー ツ：自動発光（低 
輝度）/強制発光/発光禁止 A/S/M :強制 
発光/発光禁止 

—眼レフレックス方式、 TTL リレー光学系ファ 
インタ’一視野率： 95%倍率： 0.8 倍視 
度： -4 〜+2ディオプトリーアイポイント：接 
眼レンズ後面より 25mm 

ワンタッチローディング1コマ撮影/違続撮影 
(約1コマ/秒）カウンター:逆算カウンター 
自動設定：に0巧〜目400手動設定:：に0目〜 
6400 
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主な性能 


使用電池： 

撮影可能本数： 


大きさ： 

重さ： 


3V リチウム電池に R2) 2本 
試験条件25枚撮りフィルム、新品電池使用使 
用レンズ：Vズーム 22-80mm F4-5.6 レンズを1 
コマ毎に無限遠から 2m まで2回往復させ、シャツ 
夕ーボタン半押しで10秒保持後レリーブこれを 
2本/月の割合で撮影する 


温度 

20で 

フラッシュ使用しない 

約25本 

フラッシュ50%使用 

約15本 

フラッシュ100%使用 

約10本 


参電池は、実際に撮影しなくてもカメラを操作す 
ることで消耗します。電池を長持ちさせるために、 
撮影しないときはメインスイッチを切ってくださ 

し、 0 

126.5 X 76.5 X 63.5mm 
365g (電池別） 


本書に記載の性能は当社試験条件によります。 

本書に記載の性能巧び外観は都合により予告なく変更することがあり 
ます。 


C€ 


ボディ底面のこのマークに E マーク）は、本製品が電気ま 
全.電波障害に関する EU (欧州違含）の要ポ事項に適合してい 
ることを示すものです。 CE とはフランス語の Conformit 台 
Europ 如 me (ヨーロッパ認定）の頭で字です。 
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あれ？と思ったときは 

故障かな？と思ったとき、あるいは思うような写真が撮れないと 

きは、々のことを調べてみてくださし、。それでも調子が悪いとき 

やわからないときは、お近くの当社サービスセンターまたはサー 

ビス ステーシ ヨンにお問い合わせく ださい。 

ピントが合わない。 

ーコントラスト のないものや、才ー トフォーカスの 苦手なものを 
撮影する場合は、 フォーカス ロック、または手動による ピント 
合わせを行ってください。 

ーレンズの最掛ま撮影距離にを意して撮影してください。（最近 
接撮影距離については、レンズの使用説明書をご覧ください。） 

シャッターが切れない。 

一このカメラでは、ピントが合わないとシャッターが切れません。 

シャッターボタンを半巧しするとフラッシュが発光する。 

ーピント合わせのためのフラッシュ （AF 補助光）です。 

写真がぶれてしまう。 

一体を固定して脇をしめ、左手でレンズの下側を支え、ゆっくり 
シャッ ターボタンを押してく ださし、。 

一高感度フィルムを使うと、手ぶれが少なくなります。また、望 
遠レンズを使ったり、フラッシュを発光させずじ撮影すると手 
ぶれしやすくなります。兰脚の使用をおすすめします。 

ブラッシュ撮影でプリントしたものが暗い。 

ーフラッシュ光の届く距離内で撮景ミしてください。 

フラッシュ撮影でプリントしたものの下部が暗くなる。 

ーレンズフードを外して撮影して くださし、。 

ボディ表示部に何も表示されない。 

-電池が消耗している場合は、新しい電池と交換してください。 

一電池を一度取り出し、入れ直してくださし、。それでも直らない 
場合、またイ巧度も繰り返す場合は、お近くの当社サー ビスセン 
夕一 またはサー ビスステー シ ヨンに お問い合わせください。 
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警告表示一覧表 


モード 


衰示部 


原因 


ド，。 3<?ミ— 

I Q__i 


弓が加だ;^ 

シャッター遠度と 
絞り値が点減 


被写体が明るすぎる、または暗す 
ぎて使用レンズの絞り値、シャツ 
ター速度の範囲を超えています。 


^3(3.. ら 5 „ 
A/ 、 Q— 7 


[ 


• 15 ] 


2000、125または 30" が点滅 


被写体が明るすぎる、または暗す 
ぎてシャツター遠度の範囲を超え 
ています。 


厂忠 


'ぶ 己己马弓ぶ 


技 


[ 


laso -^5.5^ I 


最大または最小絞り値が点滅 


ぎて使用レンズの絞り値の範囲を 
超えています。 


スポッI 




P W" 5.6 广 , 
Q. < 


ろ 存 〇户 


D が点滅 


被写体が暗すぎてカメラの測光範 
囲を超えています。 


点。 P i 


riEnSj が点灯 


] 


レンブが取 U 付けられていませ 
ん。 




P りし ;-I 


「円 LM 」 が点灯 


フィルムが乂っていません。 




■ ル "* y 




が点滅 


電池交換のため、日がの惰部が失 
われました。 


カメラに異常が発生しています。 


に rr 」 が点灯 


106 

















































処置 

ぺージ 

被写体が明るすぎるときは、 ND フィルターを使う力、、被 
写体が暗くなるようにします。被写体が暗すぎるときは、 
フラッシュ撮影を行う力\被写体が明るくなるようにしま 
す。 

- 

シャッター速度が点減しないように絞り値を変更します。 

56,57 

絞り値が点減しないようにシャッター速度を変更します。 

59,60 

被写体が暗すぎるときは、フラッシュ撮影を行うか、被写 
体が明るくなるようにします。 

- 

レンズをきっちりと取り付けてくださし、。また、天体望遠 
鏡などにカメラを取り付けた場合は、フィルムが入ってい 
るとシャツターが‘切れません。お近くのサービスセンター 
またはサービスステーシヨンにお問い合わせくださし、。 

22 

フィルムを入れてください。 

26〜29 

日付と時間を再設定してください。 

68 

メインスイッチをいったん切って入れ直すか、電池を一度取 
り出して入れ直して〈ださい。それでも直らない場合はお近 
くのミノルタサービスセンター.サービスステーシヨンにご 
連絡ください。 

- 
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000したいときは 


おまかせ 
P モードに 
したい 


撮景ミシーン 
セレクターで 
撮りたい 


フラッシュを 

化ず 

発光させたい 


フフツンュを 

発光させずに 
撮りたい 


目がホく 
写るのを 
軽減したい 


登録した 
タイトルを 
変更したい 



ポートレート 
闽 記念撮影 • 風景 
($) クローズアップ 
® スポーツ 
風夜景ポートレート夜景 



J / u‘P S ; 

‘ I cn 脚 

ゴ： tcZD 。 口こ 

D 0 〇 〇 0 


么巳么么么 

WE TTTLfi PflBfT S れ © 



し ミ ，0 P 

/语） 

Q む 



ツ I 心 ぉ ! 、 

) l^ocjciyJ/ 

0060 


心公么么 
類？?期が L 〇 

1\ 
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登録した 
タイトルを 
印字したい 


日が' • 時間を 
印字したい 


プリント枚数を 
指定したい 


77^ ジミ5ミ, 

J) I *5 €iuO — , 

木 AV 、 


iCIDCDQC 

>〇〇〇^ み 


^論をを 





109 


























































































































ミノルタ株式会社 
ミノルタカメラ販売な式会な 

値い方に関する不明な点は、下記住巧のフォトアドバイザーがお答えいたしまず 
[ サービスセンター I 

新宿干160東京都新宿区新宿 3-17-5( ヵワセビル3階） 

TEL (03)3356-6281 (代） 

大阪干530大阪市化区梅田 1-11 (大阪駅前第4ビル7階） 

TEL {06)341-6 加1(代） 


[ サーヒス乂 7■—ン3 ノ I 

ネし顿干060ネし幌巿化区;1ヒ7条西 1-1-5( 丸增ビル N 0.18) 

TEL (011)737-1 212(代） 

仙台干980仙台巿青葉区二日町 14-15( アミ•グランデニ日町ビル3階） 

TEL (022)2 目 1-3431 (代） 

新渴干950新谓ホ鐘西 1-2-1 
TEL (025)244-71 88(代） 

横ち干231横滨巿中区尾上町 4-47( 大ネ日横ちビル3階） 

TEL (045) 日日 3-1 445(代） 

静岡干420靜岡巿御幸町 5-9 職岡 FS ビル7階） 

TEL (054)251-7301 (代） 

名古屋干460を古屋巿中区丸の内 1-4-12( アレックスビル4階） 

TEL (052)239-1 251(代） 

金ボ干921金巧巿玉鈴町 3-9 
TEL (0762)91-1 121(代） 

広島干730広島市中区小町 3-25( 住金物直広島ビル1階） 

TEL (082)247-3969( 代） 

富が〒760富松巿今里町 1-17-20 
TEL (0878)35-55 日8(代） 

福岡干812福岡市博多区博多駅東 2-2-2( 惜多東ハニービル1階） 

TEL (092)441-61 21(代） 

営業時間 . 新宿•大阪 10:00叫 8:00( 日.祝日定休） 

そのイ也 9:00〜17:30け•日•祝日定イ木) 


9223-2101-81(P 9608 -C608) 








